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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 
7 ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

39 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 82 

Διάθεση της κινητής περιουσίας του καταργηθέντος Οργανισμού Λεσινίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 674/1977 «περί αναδασμού της γης και μεγεθύνσεως των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 242 Λ'). 

2. Την 95435/1255/Φ/27.2.1984 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Κατάονηση Οργανισμού Λεσινίου» (ΦΕΚ 
898 Β'). 


3. Την 344172/7.5.1986 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιοτήτων 
Υπουργού Γεοοργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας» (ΦΕΚ 318 Β'). 

4. Την 609/1937 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας, απο¬ 
φασίζουμε : 

Άρθρο μόνο. 


1. Παραχωρούμε δοορεάν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή την κατωτέρω κινητή περιουσία του καταργηθέντος 
Οργανισμού Λεσινίου ως εξής : 

α) Στη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεοον Νομού Αιτωλοακαρνανίας την περιουσία που αναφέρεται στην από 28.2. 
1985 απογραφή του καταργηθέντος Οργανισμού Λεσινίου με αύξοντες αριθμούς 2, 8, 11, 12, 13 και 14 του Κεφα¬ 
λαίου ΣΤ' τα υλικά και ανταλλακτικά του Κεφαλαίου I, τα κάθε φύσης υλικά των μεταλλικών και ξύλινων παραπηγμά- 
το.>ν και υποστέγων του Κεφαλαίου Α που αναφέρονται με αύξοντες αριθμούς 53, 54, 55, ο6, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 και 71, καθώς και τα υλικά του Κεφαλαίου Α που αναφέρονται στην από 28.2.1985 
συμπληρωματική απογραφή του ίδιου οργανισμού. 

β) Στη Δ/νση Γεωργίας Νομού Αιτωλοακαρνανίας την κινητή περιουσία που αναφέρεται στην από 28.2.1985 
απογραφή με αύξοντες αριθμούς 7, 15, 16 και 17 του Κεφαλαίου ΣΤ'. 

γ) Στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Λεσινίου την κινητή περιουσία που αναφέρεται στην 
από 28.2.1985 απογραφή με αύξοντες αριθμούς 1, 3, 4, 5 και 9 του Κεφαλαίου ΣΤ', ολόκληρη την περιουσία του 
Κεφαλαίου Ζ. καθώς και ολόκληρη την περιουσία του Κεφαλαίου Κ που αναφέρεται στην από 28.2.1985 συμπληρωμα¬ 
τική απογραφή. 

2. Χρηματοοικονομικό υπόλοιπο, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων, περιέρχεται στο Δημόσιο με ευθύνη 
των εκκαθαριστούν. 

3. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος προεδρικού διατάγματος τα Κεφάλαια Λ', 
ΣΤ', Ζ' και Γ της από 28.2.1985 απογραφής του καταργηθέντος Οργανισμού Λεσινίου, καθώς και τα Κεφάλαια Κ' 
και Α' της από 28.2.1985 συμπληρωματικής απογραφής του ίδιου Οργανισμού, το οποία αναφέρονται στην παρ. 1 
του παρόντος άρθρου και των οποίων τα κείμενο έχει ως εξής : 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Απογραφή 28.2.1985 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
1. ΠΑΓΙΟ 

ΚΕΦ. Α' ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 


53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 


59. 

60. 

61. 

62. 

63. 


64. 


65. 

66 . 

67. 

68 . 

69. 

70. 

71. 


Μεταλλικά και ξύλινα μόνιμα παραπήγματα και ξύλινα φορητά παραπήγματα 
περιοχής Βαλτί. 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΟΝΙΜΑ ΙΙΑΡ/ΤΑ 

Αποθήκη 10,80 X 4 X 2,60. Όγκος 112, Τεμ. 1 ... ··········.· 

Μηχανουργείο (15,10 X 7,60 X 4,40) (5,20 X 3 X 2,20). Ογκος 513, Τεμ. 1 

Σιδηρουργείο (9,30 X 6,70 X 2,65). Όγκος 165, Τεμ. 1 . 

Ηλεκτροσυνεργείο (4.4x3). Όγκος 48, Ιεμ. 1 . ···· ·· · 

Οικία προσωπικού από 3 δωμάτια (Σχολείο) (12 X 4 X 2,80). Ογκος 132, Ιεμ. 1 
Αποθήκη εξ 1 δωματίου (12 X 4 X 2,80), Όγκος 134, Τεμ. 1 . 


ΞΥΛΙΝΑ ΜΟΝΙΜΑ ΙΙΑΡ/ΤΑ 

Αποθήκη υλικών εκ. 2 διαμερισμάτων (32 X 8 X 2,85). Ογκος /29. Τεμ. 1 . 
Αποθήκη υλικών εκ 3 διαμερισμάτων (12 X 4 X 2) (5,75 X 2 X 2,10). Ογκος 

139. Τεμ. 1. 

Ξυλουργείο εξ 1 διαμερίσματος (8 X 4 X 2,40). Όγκος 251. Τεμ. 1 . 

Αναρρωτήριο εκ 2 διαμερισμάτων (6 X 4 X 3,20). Όγκος 77. Τεμ. 1 . 

Οικία προσωπικού εκ 2 διαμερισμάτων (πριόην λιμεναρχείο) 12 X 4 X 3,10. 
Όγκος 149. Τεμ. 1 . 

ΞΥΛΙΝΑ ΦΟΡΗΤΑ ΠΑΡ/ΤΑ 

Οικία προσωπικού εκ 3 διαμερισμάτων (12 X 4 X 3,10). Όγκος 149. Τεμ. 1 . . 
Μεταλλικά και ξύλινα μόνιμα παραπήγματα και ξύλινα φορητά παραπήγματα 
περιοχής Φράξου 


ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΟΝΙΜΑ ΠΑΡ/ΤΑ 

Αποθήκη μεταλλική εξ 1 δωματίου (7,10 X 4,70 X 3,35). Όγκος 112. Τεμ. 1 


ΞΥΛΙΝΑ ΜΟΝΙΜΑ ΠΑΡ/ΤΑ 

Ξύλινο μόνιμο παράπηγμα εξ 1 δωματίου (5 X 6 X 2,60). Όγκος 78. Τεμ. 1 . . . 
Υπόστεγα - αλώνια - περιοχής Βαλτί. 

Υπόστεγο μεταλλικό αποθήκης καρτών Νο. 1 με δάπεδο γκρο Μπετό. (31,20 X 

7,55). Όγκος 236. Τεμ. 1. 

Υπόστεγο ξηραντηρίου καρτούν με δάπεδο Γκρο-Μπετό 1/2 (11.00 X 2,40), 
(5,85 x 1/2) (11.00 x 8,70) (4,40 x 1/2), (4,40 x 2,30), (4.1/2 X 11.00 X 
2,40), (5,85 χ 1/2), (11.00 X 4,40 χ 13,05), 1/2 (11.20 X 4,45). Όγκος 213. 

Τεμ. 1. 

Υπόστεγο δεμάτων βάμβακος μεταλλικό (48.00 X 16,25). Όγκος 700. Τεμ. 1 . . . 

Υπόστεγο σάκκων σπόρου βάμβακος (11.20 X 6,00). Όγκος 67. Τεμ. 1. 

Αλώνι αποθήκης καρπών Νο.1 με δάπεδο γκρο μπετό 832,Τεμ. 1 . 


1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 
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1.000 

1.000 

1.000 

1.000 


1.000 


1.000 

1.000 


1.000 


1.000 

1.000 

1.000 

1.000 


ΚΕΦ. ΣΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 

1. Εκσκαφέας ΕΟΕΒ τύπου 400 Μ τροχοφόρος προμήθειας 1975 κανονικός κάδος 

ανάστροφου πτύου 0,46 ΚΜ. Ειδικός κάδος άρσεως ισχύος εξάρτηση γερανού μετά 


συρματοσχοινιού και υδραυλικού κινητήρος τύπου ΕΟΕΒ ΜΑΕΗΙΝΕ ΝΕ \ΒΒΙ 

Τεμ. 1. 3.000.000 

2. Εκσκαφέας 8ΜΙΤΗ ΜΟΡ 1400 συρόμενος κάδος τύπου ΕδΟΟ ΟΜΡ χωρητικό¬ 
τητας 400 Ε και βασικής κεραίας μήκους 10 μ. συρόμενος κάδος 8ΜΙΤΪΙ μεσαίου 
τύπου χωρητικότηταε 3414. Δύο σειρές ανταλλακτικών οδόντων του κάδου 

8ΜΙΤΙΙ. Τεμ. 1. 4.000.000 

3. Χαρτοκοπτική εξάρτηση ΙΝΤΕΒΝΛΤΙΟΝΑΕ. Βασική εξάρτηση, χαρτοκοπτική 
εξάρτηση, χαρτοκοπτικός κάδος, χαρτοκοπτικού πυθμένα με κάθετο ραβδοχαρτο- 

κοπτικού. Διάταξη ρυθμίσεως πιέσεως. Δευτέρα κεραία. Προμήθεια 1975. Τεμ. 1 200.000 

4. Χαρτοκοπτικές εξαρτήσεις. Βασική εξάρτηση ΒΒΙΝΕΜΑΝίΐ ΕΠΕΒ τύπου 4600, 

χαρτοκοπτικος κάδος πλάτους 2.50 έκαστος συνοδευόμενος από δύο σειρές πλήρεις 
ανταλλακτικά, μαχαιρίδια, χαρτοκοπτικοί ράβδοι πλάτους 2,25 μ. Β08ΑΤΙ8 έκα¬ 
στος συνοδευόμενος από δύο σειρές ανταλλακτικές λεπίδες. Τεμ. 2. 400.000 

5. Ελαστικοφόροι διαξωνικοί ελκυστήρες τύπου ΗΡ 165 κατασκευή των ελληνικών 
εργοστασίων ΜΑ38ΕΥ ΡΕΒΟΗδΟΝ μετά πετρελαίου κινητήριου τύπου ΡΕΒΚΙ 
Νδ ΑΗ 212 ισχύος 64,5 ΗΡ μετά κουβουκλίου χειριστού & εμπρόσθιων αντιβά- 

ριον μετά δεσμιού έλξεως 8ΑΕΥΙ μετά οπισθίων αντιβάρων. Τεμ. 2. 800.000 


549.000 
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6. 

7. Φρέζα κατασκευής τύπου ΕΜΥΕΤ 50 Να. 630, Νο. 1257. Τεμ. 1. 50.000 

8. Ψεκαστικό μηχήνημα Ρ.Τ.Ο. τύπου ΟΟΚ-5ΑΚ ΕΛΛΑΣ μετά ικριώματος 2 

ούγιών και 100 μετ. σωλήνων. Τεμ. 1. 50.000 

9. Ψεκαστικό μηχάνημα. Τεμ. 1. 20.000 

10 .....'... ( ... 

11. Αντλία υψηλής πιέσεως 1,5 με μοτέρ και διακόπτη. Τεμ. 1. 5.000 

12. Αντλητικά συγκροτήματα ΜΑΛΚΟΤΣΗ. Τεμ. 2. 10.000 

13. Αντλητικό συγκρότημα βενζινοκίνητο. Τεμ. 1. 5.000 

14. Πριόνι βενζινοκίνητο. Τεμ. 1. 5.000 

15. Άροτρο καλ/κό ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ 3/ΙΥΟ 15'. Τεμ. 1. 5.000 

16. Λιπαντοδιανομείς ΒΕΑΟΚ 5ΤΟΝΕ. Τεμ. 4. 10.000 

17. Γεωργικός ελκυστήρας μονοαξωνικόςδίτροχος χειροδηγούμενος κατασκευής ΡΑ8- 
ΟΙ,ΙΑΕΙ τύπου 906 αριθ. 10218 κινητήρος 68 836 ΗΡ 15 διαστάσεων 2 τρο/ο»ν 

600 X 16. Τεμ. 1. 50.000 8.670.000 


Ζ' ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 


1. Φορτηγό αυτοκίνητο ΓΟΚΟ τύπου ΤΗΑΜΕδ ΙΚΑΡΕ Π 50 αριθ. πλαισίου Ε 80 

Β 832144 κινητήρα ΒΙ ΜΕ 86259 εξακύλινδρος με αναρτόμενη σιδηρά κιβωτά- 
μαξα δι υδραυλικής πιέσεως 4 X 2 X 0,50. Τεμ. 1. 

2. Αυτοκίνητο 8ΕΕ I) ΑΚΟ πλήρη. Αριθ. πλαισίου 8742 αριθ. κινητήρα 23290 μετά 

των παρελκομένων εργαλείων 1975. Τεμ. 1. 


ΚΕΦ. Ι' ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Κατάσταση 
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» 
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4 


6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 


100.000 

100.000 200.000 


227.139 

1.211.660 

4.113.794 

899.490 

1.392.100 

479.245 

115.264 

126.985 

290.220 

59.776 

38.613 

127.830 

324.770 

21.710 

10.929 

37.810 

243.755 

116.800 

53.000 

7.700 
640 

10.660 

320 

1.020 

190 

3.510 

57.950 

1.740 

4.270 

2.449 

13.700 

3.529 9.998.568 


67.256.618 


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 




Ηλεκτρολογικά - Αυτοκινήτων 

και Οικιών. 



α.α. 

καρτέλλας 

Ονομασία Έργου 

Ποσότητα 

Τιμή μονάδας 

Δρχ. 


(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Δισκαλαδωτήρες χωνευτές 

Μούφες χαλυβδοσωλήνων 

Συστολές διάφορες 

Τάπες χαλύβδινες κυτίων 21 16 και 13 1/2 

Μονοτήρες Αλεξικέραυνου διάφοροι 

252 

1 

43 

31 

10 

10 

25 

20 

5 

600 

2.520 

25 

860 

155 

6.000 
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( 1 ) ( 2 ) 


6. Μονοτήρες Υψηλή; τάσεως 

7. Βίσμχτα τηλ. πίνακα 

8. Βίσυχτα πλήρη 

9. Ασφάλειες 100 Λ' 

10. Ελατήρια ΨυκτροΟήκων 

11. Συνδετήρες (Καψ) τεμάχια 

12. Μ τόρνε; πλήρεις 
Ιο. Προστόμια σωλήνων 

14. ΓΙροστόμ.α χαλυβδοσωλήνων 

15. Γωνιές χαλυβδοσωλήνων 

16. Γωνιές χαλυβδοσωλήνων των 16 

17. Ακροδέκτες μπουζί διάφορα 

18. Καμπύλες χαλύβδινες 13 1 2 

19. Καμττύλες τσιμπουκιών των 21 

20. Ασφάλειες των 60 ΑΜ 

21. Λααπτήοες 12 V 

22. Ααμττήεες 12 και 24 ΥΟΕΤ 

23. Ααμτττήρες 24 ΥΟΕΤ 12 ΥΌΕΤ 

24. Ααμττάκια φανών διάφορα 

25. Καλώδια μονιχτού υψηλής τάσεως 

26. Καλώδια μονιατού 

27. Καλώδια μττουζί 

28. Διχκότττχι 

29. Λαμπτήρες 6 V 

30. Ενδιακτικές λυχνίες διάφορες 
81. Λαυ.τττήρες 6 Υ ΟΕΤ 

32. Αάμττες διπολικές 12 λ ΟΕΤ 

33. Τάφ τσιμπουκιών των 16 

34. Στήλες 

85. Βραχίονες εξωτερικού 

36. Λαμπτήρες 12 \ΌΕΤ 

37. Καρβουνάκια διάφορα 


_(3)_ 

(4) 

_(5) 

4 

1.500 

6.000 

6 

200 

1.200 

1 

200 

200 

Γ> 

180 

1.080 

4 

20 

80 

65 

10 

650 

27 

5 

135 

63 

10 

630 

17 

25 

425 

20 

25 

500 

80 

1 

30 

24 

·* 

96 

15 

50 

750 

1 

10 

10 

3 

25 

75 

30 

10 

300 

83 

12 

996 

57 

15 

855 

58 

ίο 

580 

1θ μ. 

30 

8.00 

4,60 α. 

106/ 

460 

0.20 μ. 

80 

6 

88 

40 

1.520 

185 

20 

2.700 

80 

25 

975 

• ) 

2ο 

6ο 

4 

2ο 

80 

4 

2’* 

8) 

;■) 

_> 

250 

6 

15 

90 

46 

40 

1.840 


38. Κυτία διακλαδώσεων χχλυβδοσοίλήνων των 

39. Τσιμπούκια χαλύβδων των 13 1/2 

40. Κυτία διακλαδώσεων μπέρκμαν 

41. Καπάκια συσσωρευτών 

42. Κυτία συσσωρευτών 

43. Τσιμπούκια ταφ των 16 

44. Αντιστάσεις 

45. Γωνίες χαλυβδοσωλήνων 

46. Μετασχηματισταί 200 Υ 42 Μ 

47. Στηρίγματα μονοτήρων 

48. Καμπύλες χαλύβδινες διάφορες 

49. Ασφάλειες διάφορες 

50. Ασφάλειες των 100 αμπέρ και διάφορα 

51. Ασφάλειες (63 Α) 

52. Ασφάλειες 130 ,< 63 ΑΜ 

53. Βάσεις ασφαλειών 

54. Ασφάλειες μαχαιρωτές (διακόπτες μκχχιρ.) 

55. Χειρολαβή διακόπτου ασφχλειοΟήκχι πλήρεί: 

56. Ασφαλειοθήκες των 6 

57. Ασφαλειοθήκες των 8 

58. Αυτόματοι δυναμοί 12 και 24 \ΌΕΤ 

59. 

60. Αυτόματοι δυναμοί 6 νΟΕΤ 

61. Αμπερόμετρα 

62. Αμπερόμετρα διάφορα 

63. Κυτία διακόπτων 

64. Πούματα συσσωρευτών 

65. Μονοτήρες ρολλέ Νο. 6 

66. Αυτόματος μετά φις 

67. Διακόπται εξωτερικοί διάφοροι 

68. Γωνίες χαλυβδοσωλήνο)ν (καμπύλες) 

69. Ψ ικτοθήκες 

70. Φις πρίζα κλπ. (ρευματοδότου) 

71. Πρίζα ρεμούλκας 

72. Πρίζες ριμούλκας δια τρακτέρ 

73. Ροζέττες οροφής 

74. Ροζέτες οροφής χάρτου 


13 1/2 


28 

10 

1 

50 

27 

25 

1 

50 

1 

30 

12 

30 

8 

10 

Ο 

180 

15 

20 

11 

80 

6 

60 

2 

5 

2 

200 

4 

1.000 

7 

1.000 

1 

2.000 

2 

300 

1 

200 

Ο 

Ο 

200 

14 

2 

41 

10 

17 

20 

1 

50 

12 

20 

15 

25 

4 

40 

2 

20 

2 

150 

2 

150 

38 

10 

16 

2 


280 

50 

675 
50 
30 
360 
80 
5)0 
800 
8811 
:;60 
10 
4< Ή» 
4.000 
7.000 
2.000 

600 

200 

600 

28 

410 

340 

50 

240 

375 

160 

40 

300 

300 

380 

32 
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415 


(£) 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 
81. 
82. 

83. 

84. 

85. 

86 . 

87. 

88 . 
89. 


90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 
100 . 
101. 
102 . 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110 . 
111 . 
112 . 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120 . 
121 . 
122 . 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 


_£ 2 )_ 

Ασημοασφάλειες 
Πίνακες εβωπ Η1101 
Μονοτήρες τηλ/φώνων 
Ασφάλειες 200 ΑΜΠ 
Ασφάλειες 600 ΑΜ 
Ασφάλειες διάφορες 
Ντοί βιδωτά 
Καρβουνάκια δυναμού 
Καρβουνάκια μίζας δυναμού 
Καρβουνάκια μίζας διάφορα 
Κλέμενς διάφορα 
Ακροδέκτες πορσελάνης 
Μήτρες ασφαλειών των 15 αμπέρ 
Μήτρες ασφαλειών των 10 αμπέρ 
Μήτρες ασφαλειών 

Μήτρες ασφαλειών των 60 αμπέρ 

Μήτρες ασφαλειών 

Ασφάλειες εναέριες 

Πρίζες εξωτερικές 

Ακροδέκτες συσσωρευτού 

Ακροδέκτες διάφοροι 

Ακροδέκτες μίζας 

Παξιμάδια συσσωρευτή 

Χτένια συσσωρευτών 

Κολάρα Ν.Ι.Μ. διάφορα 

Κολάρα σωλήνων πλαστικά 

Ψηκτροθήκες ορειχάλκινες 

Στηρίγματα μαρμάρων 

Ντουί μπαγιονέτ 

Ντουί μπαγιονέτ πορσελάνης 

Ντουί μπαγιονέτ μεταλλικά 
Πι Μονωτήρων 
Πλάκες συσσωρευτών θετικές 
Πλάκες συσσωρευτών αρνητικές 
Αλοιφή κολήσεως 
Μονώσεις πλακών συσσωρευτούν 
Καλώδια 1 1/2 καρρέ 
Καλούδιαν διπολικόν 

Μούφες χαλυβδοσωλήνων προστόμια των 21 

Μούφες πλαστικές 

Φύλλα πρεσπάν 

Μακαρόνι πλαστικό 

Μακαρόνι πλαστικό 

Λαμπτήρες 220 νΟΒΤ 40-100\Υ 

Λαμπτήρες 220 ΥΟΠΤ 100 \Υ 

Λαμπτήρες 42 ΥΟΠΤ 

Λαμπτήρες 65 ΥΌΠ 

Λάμπες 220 V 3 \Υ 

Λαμπτήρες 220 Υ’ Ενδεικτικές 

Καλώδιον των 100 

Σπειράλ φλεξίμπλ δια μονιάσεις 

Υπόγειον καλούδιον οπλισμένον 

Μικρόφωνα τηλεφώνου 

Φακαροσάλιγο 

Ταινία πλαστική στερνιη 

Διακόπται μαχαιριυτοί των 10 αμπέρ 

Πικνόμετρον 

Διακόπτης διπλής ενέργειας 
Διακόπτης 3 X 10 
Ασφαλοδιακόπτης 3 X 60 
Διακόπται μαχαιρωτοί των 200 αμπέρ 
Καλώδιο ν 

Γνώμονες ηλεκτρικού ρεύματος παλαιού 

Ασφαλοκιβώτια αλουμινίου ή ασφαλοκιβώτια διάφοροιι διακό' 
Κυτία διακλαδώσεων χωνευτά εκ βακελ. 

Γωνιές χαλύβδινες των 36 
Καμιούλες χαλύβδινες των 36 
Κώδων τηλεφώνου 
Βαλτόμετρο των 500\ 


(3) 

(4) 

(5) 

60 

10 

600 

18 

20 

360 

6 

40 

240 

6 

20 

120 

10 

20 

200 

98 

20 

1.960 

3 

10 

30 

/ 

100 

700 

ο 

15 

45 

4 

100 

400 

18 

2 

36 

18 

10 

180 

136 

10 

1.360 

104 

10 

1.040 

373 

10 

3.730 

107 

25 

2.675 

12 

10 

120 

2 

ο 

10 

4 

40 

160 

5 

25 

125 

232 

2 

464 

12 

20 

240 

87 

10 

870 

11 

40 

440 

180 

1 

' 180 

8 

5 

40 

6 

10 

60 

28 

10 

280 

/ / 

20 

1.540 

16 

45 

720 

6 

40 

240 

15 

10 

130 

5 

ο 

10 

35 

2 

70 

10 

50 

500 

56 

10 

560 

10 

8 

80 

8 

8 

64 

56 

10 

560 

280 

10 

2.800 

4 

300 

1.200 

20.8 

10 

208 

1 

10 

10 

108 

4.3 

4.860 

Ο 

60 

180 

21 

50 

1.050 

25 

50 

1.250 

17 

25 

425 

11 

25 

350 

16.50 

200 

3.300 

116.50 

20 

2.330 

6 

50 

300 

1 

100 

100 

26 

50 

1.300 

6 

50 

500 

3 

20 

60 

1 

200 

200 

1 

1 

2000 

800 

800 

1 

800 

800 

1 

150 

150 

16.50 

30 

825 

19 

100 

1.900 

8 

100 

800 

12 

3 

36 

19 

20 

180 

11 

20 

220 

1 

100 

100 

1 

100 

100 
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(Ο (2) 

144. Σύρμα περιελύξεως 

145. Σύρμα περιελύξεων 

146. Ελατήρια μίζας 

147. Ελατήρια μίζας 

148. Πινία λήψεως τάσεως 

149. Καλώδια τηλεφώνου 

150. Καλούδια ΝΓΜ ( 

151. Κώδωνες ηλεκτρικοί εξωτερ. θυρών 

152. Κηρόπανον 

153. Ροζέτες Βραχιώνων 

154. Αντιστάσεις σιδήρων ηλεκτρικών 

155. Αντιστάσεις ηλεκτρικού κολλητηρίων 

156. Μήτες ηλεκτρικού κολλητηρίων 

157. Καλώδια 4 και 2 1/2 καρέ 

158. Καλώδιον 

159. Γραναζάκια πηνείου τηλεφώνου ορειχ/να 

160. Καλώδιον καουτσούκ 

161. Πρίζες χαλύβδινες διάφορες 

162. Ροδέλλες μονωτικές διάφορες 

163. Αυτόματοι 12 V απλοί 

164. Αυτόματος 1050Δ ΕΟΚΌ και ΕΑΝϋ ΚΟνΕΚ 

165. Λαμπτήρες προβολέων διάφοροι 

166. Επωγωγίμων μίζας 

167. Επαφαί αυτομάτου διακόπτου 

168. Αρματούρες (πλαφωντέρες) 

169. Τσιμπούκια χαλύβδινα των 16 

170. Λαστιχάκια ΝΥΜ 

17]. Μπουτόν χωνευτά (εγχώρια) 

172. Μπουτόν χυτοσιδερά βαρέου τύπου 

173. Χελώνες στεγανές 

174. Στυπιοθλήπται σακελ/του 

175. Άνω πλαστικά 

176. Διακλαδωτήρες στεγανοί 

177. Αυτόματοι διακόπται των 380 V αέρος στεγανοί 

179. Περικόχλια χαλύβδινα στιπιοθλήπτων των 13 1/2 και 16 

180. Συρήνες μετασχηματιστών 

181. Πηνεία αυτόματα μετασχηματιστού τσέροντα 

182. Μονωτική πλαστελίνη 

183. Θερμικά στοιχεία υπερντάσεως 280-500 800-1100 διάφορα 

184. Θερμικόν ΦΛΑΣ 12 νΟΕΤ 

185. Θερμικά 12 νΟΕΤ 42 \νΑΤΤ 

186. Θερμικά 12 ΥΌΕΤ 46 \¥4ΤΤ 

187. Χειρολαβή τριπολική 150 ΑΜΠΕΡ 

188. Χειρολαβή πορσελάνης 300 ΑΜΠΕΡ 

189. Χειρολαβαί αποζεύκτου 200 Α 

190. Ασφάλειες ©ώτων αυτοκινήτων 

191. Λαμπτήρες 24 νΟΕΤ 5 \ΥΑΤΤ 15 

192. Χαλυβδοσωλήνες 

193. Σωλήνες μπέρκμαν διάφορες 

194. Υγρά συσσωρευτών 

195. Κολλάρα γαιώσεως 

196. Ακροκιβώτια δι’ υπόγειον καλώδιον 

197. Κυτία διακλαδώσεων των 21 

198. Ακροκιβώτια δι’ υπόγειον καλώδια διάφορα 

199. Κολυμβηταί μπανομέτρων 

200. Κολλάρα εγκαταστάσεων 

201. Μήτρες ασφαλειών 35 αμπέρ 

202. Ακροδέκτες καλωδίων υψηλής τάσεως 

203. Αμπερόμετρα αντλιοστασίων 

204. Διακόπτης αντλιοστάσεων υψηλής τάσεως 220 V 

205. Διακόπτης υψηλής τάσεως 220 ν~400 αμπέρ 

206. Πώματα ασφαλειών διαφόρων αμπέρ 

207. Ασφάλειες 4-6 αμπέρ ενδεικτικές αντ/σεων 

208. Ασφάλειες ταμπλώ 6Α Αντ/σεων 

209. Ασφάλειες Αντ/σεων 25 Αμπέρ 

210. Ασφάλειες Αντ/σεων 50 Αμπέρ 

211. Ασφάλειες Αντ/σεων 63 Αμπέρ 

212. Ασφάλειες Αντ/σεων 630 Αμπέρ 

213. Συνδετήρες ΚΑΥ 


(3) 

(4) 

5 

100 

2.590 

100 

2 

20 

4 

20 

3 

300 

4 

100 

78 

20 

1 

60 

1 

100 

4 

10 

41 

40 

3 

100 

5 

60 

30 

10 

9 

8 

2 

50 

1,50 

200 

8 

100 

34 

10 

1 

2000 

1 

150 

3 

60 

2 

800 

9 

150 

1 

40 

20 

10 

171 

5 

2 

20 

1 

150 

12 

100 

94 

10 

3 

30 

24 

40 

6 

700 

41 

10 

2 

1500 

1 

600 

3 

20 

6 

800 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

1 

1000 

4 

50 

3 

200 

47 

3 

9 

15 

302 

60 

78 

10 

24 

20 

593 

20 

2 

300 

49 

45 

15 

400 

2 

10 

53 

2 

82 

15 

9 

40 

5 

1000 

1 

2000 

1 

1000 
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20 

50 

10 

35 

10 

25 

20 

25 

25 

9 

25 

22 

800 

374 

1 


( 5 ) 


500 

259 

40 

80 

1.200 

400 

1.560 

60 

100 

40 

1.640 

300 

300 

300 

72 

100 

300 

800 

340 

2.000 

150 

300 

1.600 

I. 350 

40 

200 

855 

40 

150 

1.200 

940 

90 

960 

4.200 

410 

3.000 

600 

60 

4.800 
100 
100 
100 

1.000 

200 

600 

141 

135 

18.120 

780 

480 

II. 860 
600 

2.205 

6.000 

20 

106 

1.230 

360 

5.000 

2.000 

1.000 

3.800 
500 
350 
500 
625 
225 

17.600 

374 
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Φυσίγγια ασφαλειών 10 Α 
Φυσίγγια ασφαλειών διάφορα 
Επαφαί αυτομάτων αντλιοστασίων 
Καρβουνάκια δυναμών διάφορα 
Λάμπες αυτοκινήτων 24 V (Η 25β) 

Ενδεικτικές λυχνίες (πινάκων) αντλ/σίων (διάφορες) 
Μπουτάν μίζας (ελκυστήρος) 

Καλύματα ασφαλειών 
Ασφαλειοδιακόπτες διάφοροι 
Πώματα ασφαλειών διαφόρων αμπέρ 
Καρβουνάκια δυναμού 
Κολλάρα σιδηρά 
Γωνιές χαλύβδινες των 13 1/2 
Λαμπτήρες των 220 V των 1000 Αμπέρ 
Διακόπτες υψηλής τάσεως αντλιοστασίων 


ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Ανταλλακτικά Γενικά 


ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΛΙΚΟΤ 


Βίδες διάφορες εγχώριες 
Βίδες διάφορες γαλβανιζέ 
Περικόχλια ανοξείδωτα 5/8 
Πυρότουβλα 

Λουριά τραπεζοειδή διάφορα 
Λουρί τζίλπερ 
Συνδετήρες λουριών τζίλπερ 
Λάμπε λουξ (άχρηστες) 

Καρόβιδες διάφορες 
Βίδες υλών διάφορες 
Κατσαβιδόβιδες 
Κατσαβιδόβιδες 
Καλούπι δι’ αναζυμώσεις 
Ελατήρια γρασσαδόρων 
Κεφαλές γρασσαδόρου διάφορες 
Παράθυρα σιδηρά 

Σιδηρά παράθυρα παλαιά σιδήρων παραπηγμάτων 
Ερμάριον μεταχειρισμένο 
Ρεγουλατόροι μαχαιριών ΙηΙθΓηβΙϊοηβΙ 
Πάγγος (τραπέζι) μεταχειρισμένο 
Χαρτί περιτιλήξεως εκκοκιστηρίου βάμβακος 
Ανταλλακτικά λάμπας λουξ 
Γιαλιά λάμπας λουξ θυέλλης 
Βάσεις ανιόντων λουξ 
Ααμπόγιαλα διάφορα 
Λάμπες θυέλλης άχρηστες 
Αλυσσος δι’ εκσκαφή 
Κερδενέδες 
Περικόχλια διάφορα 
Περικόχλια 3/16 
Παξιμάδια Χ / 4 διάφορα 
Περικόχλια % 

Περικόχλια διάφορα 
Βιντια τόρνου (πλατίνες) 

Δίσκοι ωρολογίων νυκτοφυλάκων 

Χαρτοταινία ωρολογίων νυκτοφυλάκων εκ Μασούρια 

Ροδέλλες Γκρόβερ 

Κοπίλλιες 

Κοπίλλιες 

Ροδέλλες πληκέ εγχώριες διάφορες 
Περτσίνια διαφόρων μεγεθών 
Περτσίνια σιδηρά 
Περτσίνια αλουμινίου 5 χιλ. 

Σύρμα δεματοποιήσεως βάμβακος Νο. 20 (μαύρο) 
Λινάτσα κανάβεως δεματοποιήσεως βάμβακος 


(3) 

(4) 

(5) 

25 

12 

300 

183 

12 

2.196 

30 

45 

1.350 

10 

25 

250 

3 

25 

75 

10 

25 

250 

4 

80 

320 

10 

20 

200 

2 

50 

100 

190 

22 

4.180 

10 

5 

50 

52 

5 

200 

27 

5 

135 

3 

200 

600 

3 

2000 

6.000 

Ποσότητα 

Τιμή Μον. 

Δ ΡΧ· 

(3) 

(4) 

(5) 

395 

230 

90.850 

248 

30 

7.440 

62 % 

20 

1.250 

1 

10 

10 

7 

50 

350 

7 

50 

350 

4 

10 

40 

3 

10 

30 

72 

230 

16.560 

42 

230 

9.660 

625 

10 

6.250 

9 

10 

90 

1 

100 

100 

37 

20 

740 

10 

100 

1.000 

2 

3.000 

6.000 

5 

2.000 

10.000 

1 

200 

200 

2 

300 

600 

1 

200 

200 

50 

1.000 

50.000 

12 

550 

6.600 

16 

500 

8.000 

3 

150 

450 

14 

350 

4.900 

47 

10 

470 

84 

60 

5.040 

10 

200 

2.000 

8,500 

200 

1.700 

398 

10 

3.980 

418 

10 

4.180 

16 

230 

3.680 

13 

230 

2.990 

14 

40 

560 

36 

2 

72 

24 

4 

96 

2.300 

15 

34.500 

1.880 

10 

18.800 

270 

10 

2.700 

12 

230 

2.760 

36 

60 

2.160 

315 

20 

6.300 

44 

20 

880 

240 

230 

55.200 

45 

80 

3.600 
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(I) (2) 

46. Λινάτσα νάυλον δεματοποιήσεως βάμβακος 

47. Πινάλλα μαραμαδόροι 

48. Κίλινδρος βαφής 

49. Βούρτσες βαφής (μεταχειρισμένες) 

50. Περτσίν.α αλουμινίου 

51. Λίμες πλατιές 

52. Λίμες τετράγωνες διάφορες των 8 4 

53. Λίμες τετράγωνες διάφορες τα>ν ΙΟ 4 

54. Λίμες τετράγωνες των 12 

55. Συγκτήρες συρματόσχοινου διάφορες 

56. Ξηλοβίδες διάφορες 

57. Στριφώνια διάφορα 

58. Έμβολα ελασκατικά ψεκαστήρων 

59. Ελαστικοί δίσκοι Νο. 3 


(3) 

( 4 ) 

( 5 ) 

77 

100 

7.700 

2 

20 

40 

1 

20 

20 

1 

20 

20 

0,200 

200 

40 

1 

250 

250 

4 

250 

1.000 

7 

250 

1.750 

3 

250 

750 

13 

40 

520 

153 

200 

30.600 

73 

20 

1.460 

5 

50 

250 

12 

50 

600 


60. Λαστιχάκια ψεκαστήρων Νο. 10 

61. Θάλαμοι εξωτερικοί ψεκαστήρων Νο. 2 

62. Εξόλκεις 

63. Ποδαρικά δίσκων ψεκαστήρων Νο. 4 (κουζινέτα) 

64. Περικόχλια Ποδαρικών ψεκαστήρων Νο. 5 

65. Καλύμματα άξονος ποδαρικά 

66. Βίδες εξωτερικές ψεκαστήρων ελαστικές δίσκων Νο. 8 

67. Ομφαλοί βαλβίδων φίλτρα ψεκαστήρων (βάσεις) Νο. 11 

68. Καλύμματα κουζινέττων εσωτερικών θαλάμων Νο. 14 

69. Παξιμάδια άξονος αντλίας Νο. 16 

70. Ρακόρ ελαστικά σωλήνων Νο. 19 

71. Ρακόρ ψεκαστικού 

72. Ασφάλειες σωλήνων διακόπται Νο. 31 κάνουλες βρίσες 

73. Μπεκ ψεκαστήρων Νο. 48 στόμια 

74. Βελώνες ψεκαστήρων 

75. Βιδάκια ψεκαστήρων 

76. Βίδες 1/4 Νο. 7 

77. Λουρίδες ψεκαστήρων (αορτήρες) Νο. 40 

78. Γάντζοι (κρίκοι) ψεκαστήρων Νο. 43 

79. Κομβία ψεκαστήρων Νο. 44 

80. Λαβαί καλλυμμάτων ψεκαστήρων Νο. 52 

81. Σωλήν ελαστικός 

82. Σωλήν ελαστικός οξυγόνου ασετυλίνης 

83. Σωλήν νάυλον με πλέξη υψηλής πιέσεως (δια μηχανοκίνητο ραντιστήρι) 

84. Στεφανολάστιχα Νο. 51 

85. Δακτύλιοι κουζινέτων ορειχάλκινων ψεκαστήρων Νο. 53 

86. Προκάκια 

87. Δίσκοι μεταλλικοί ψεκαστήρων 12 & 13 

88. Βούρτσες χορτάρινες 

89. Βούρτσες συρμάτινες 

90. Λαιμοί ψεκαστήρων 

91. Βούρτσες συρμάτινες 

92. Τσιγκόκαρφα 

93. Παρκετόσχοινο 1/2 

94. Βούρτσες ΒΟΚΥ χορτάρινες 

95. Πρόκες διάφορες 

96. Βελόνες ραπτομηχανής 8ΙΝΟΕΚ 

97. Σακκοράφες 

98. Διαβίτης 

99. Τσάπια λιμών 

100 Γιαλόχαρτα 

101. Θηλειές λουκέτων 

102. Συνδετήρες λουριών Νο. 25 & 27 

103. Συνδετήρες λουριών (πλάκες σιδηρές) 

104. Συνδετήρες λουριών συρμάτινοι 

105. Σμυριδοτροχοί διάφοροι 

106. Γρασσαδουράκια διάφορα 

107. Κόπλερ αντλιοστασίων 

108. Κλειδιά γερμανικά διάφορα (μεταχειρισμένα) 

109. Κλειδιά γεωργικών εργασιών διάφορα 

110. Κλειδιά σωληνωτά διάφορα 

111. Σαλαμάστρα γραφιτούχα 

112. Σαλαμάστρα αλοιματούχος 

113. Χατζάρια και μαχαίρια διάφορα 


50 

20 

3 

100 

1 

1.800 

7 

50 

3 

10 

20 

40 

12 

40 

10 

100 

1 

100 

36 

50 

18 

40 

5 

80 

8 

100 

4 

80 

11 

40 

16 

40 

13 

40 

1 

50 

27 

50 

24 

40 

58 

40 

3 

100 

16 

150 

45 

210 

17 

180 

15 

100 

0,350 

80 

5 

150 

2 

20 

5 

100 

7 

180 

1 

150 

6.500 

200 

4 

200 

10 

25 

14 

80 

20 

20 

1 

20 

2 

50 

1 

10 

60 

10 

2 

40 

6 

10 

5 

100 

65 

50 

6 

100 

44 

40 

2 

1000 

16 

50 

6 

250 

5 

100 

13 

100 

12 

100 

1 

50 


1.000 

300 

1.800 

350 

30 

800 

480 

1.000 

100 

1.800 

720 

400 

800 

320 

440 

640 

520 

50 

1.350 

960 

2.320 

300 

2.400 

9.450 

3.060 

1.500 

28 

750 

40 

500 

1.260 

150 

1.300 

800 

250 

1.120 

400 

20 

100 

10 

600 

80 

60 

500 

3.250 

600 

1.760 

2.000 

800 

1.500 

500 

1.300 

1.200 

50 




ΦΕΚ 39 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


419 


Καρυδάκια Νο. 24 

Καρυδάκια 

Ειδικά εργαλεία 

Κολλητήρι ηλεκτρικό άχρηστο 

Μούφες σωλήνων διάφορες 

Παξιμάδια (γαλέττα) διάφορα 

Σπάγγος βαμβακερός (κουβάρια) 

Σμυριγδολοιφή 

Κλειδιά κατέργαστα 
Καμπύλες σωλήνων διάφορες 
Καμπύλες σωλήνων 2 
Γαντζάκια διάφορα 
Φρέζες τόρνου διάφορες 
Ρακόρ σωλήνων μούφες 
Ρακόρ σωλήνων χ / 2 
Ταφ σωλήνων διάφορα 

Γωνιές σωλήνων ύδατος διάφορες 
Ταφ 1 γ 2 σωλήνων 
Συστολές διάφορες 
Μαστοί σωλήνων διάφοροι 
Μαστοί διάφοροι 
Φλάτζες σωλήνων διάφορες 
Μούφες σωλήνων διάφορες 
Βαλβίδες υδρεύσεως 
Βαλβίδες ελαστικές 

Ποτήρια Κεντρύφυγκος 
Γωνίες σωλήνων % 

Βόραξ (σχοινί) 

Ποτάσια βαφής 
Αμίαντος κορδώνι 
Ορείχαλκος εκ φύλλου 
Ορείχαλκος εκ φύλλου πάχους 
Ομφαλοί τροχαλιών διάφοροι 
Ράουλα 

Τσακ δρεπάνου ή τόρνου 
Τσάπες σωλήνων 
Γραφίτης 
Νισσαντήρι 

Γωμώσεις πυροσβεστήρων και αντ/κά πυροσβεστήρων 
Κουζινέτα 3ΚΡ διάφορα μεταχειρισμένα 
Πορφίς καμινιού 

Ροδάντζες συρματόσχοινου διάφορες 
Κλειδιά καδένας διάφορα ναυτικά 
Κουβαδάκια ξηραντηρίου 
Στύψι 

Ηλεκτρίδια σιδηρά 

Οξυγοσης αλουμινίου ΟΑ3ΤΟΕΙΝ 
Καλτολίν Ν. 280 
Μπεκατόν αλοιφή Νο. 1802 
Ηλεκτρόδια μπακέτας Νο. 1802 Γ 
Καστολίν Νο. 285 
Ράουλα με νεύρα 
Ράουλα με προφυλακτήρες 
Βιδολόγοι σωλήνων 1-2 διάφορα 
Βιδολόγοι σωλήνων 1 Υ 2 - 2 

Σωλήνες εκ λαμαρίνης 10* διάφορες 

Γωνιές διάφορες εκ λαμαρίνης 
Μακάπια (από κομπρεσέρ ) 

Οξυγονοκόλληση σιδήρου 

» χυτοσιδηρά 


Σύρμα ορυχάλκινο 
Σύρμα χαλύβδινο 
Φελλός 
ΙΙερμανίτης 


(3) 

(4) 

(5) 

3 

100 

300 

6 

100 

600 

2 

100 

200 

1 

10 

10 

46 

120 

5.520 

2 

120 ά 

240 

0,800 

300 

240 

1 

50 

50 

2 

50 

100 

9 

120 

1.080 

5 

120 

600 

20 

100 

2.000 

12 

150 

1.800 

13 

120 

1.560 

4 

120 

480 

1 

120 

120 

4 

120 

480 

8 

120 

960 

3 

120 

360 

6 

120 

720 

5 

120 

600 

14 

120 

1.680 

32 

120 

3.840 

1 

50 

50 

7 

10 

70 

1 

500 

500 

17 

120 

2.040 

6,350 

120 

762 

0,700 

100 

70 

0,400 

100 

40 

6 

500 

3.000 

0,700 

500 

350 

9 

200 

1.800 

1 

500 

500 

1 

100 

100 

6 

100 

600 

3,200 

100 

320 

1 

100 

100 

8 

10 

80 

3 

100 

300 

1 

100 

100 

4 

100 

400 

14 

200 

2.800 

4 

100 

400 

0,500 

200 

100 

11,5 

80 

920 

1 

800 

800 

1 

800 

800 

1 

100 

100 

0,600 

200 

1.200 

0,200 

2000 

400 

2 

500 

1.000 

1 

1000 

1.000 

2 

2000 

4.000 

2 

2000 

4.000 

8 

200 

1.600 

6 

200 

1.200 

14 

200 

2.800 

4,800 

100 

480 

6,100 

100 

610 

0,750 

300 

225 

6 

300 

1.800 

5 

120 

600 

40 

150 

6.000 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(3) 

182. 

λμίαντο; 

14 

150 

2.10ο 

183. 

Φίμπερ εκ φύλλο 

17 

200 

3.400 

184. 

Φίμπερ 20 Μ/Μ Πλατιά 

4,700 

200 

940 

185. 

Φίμπερ των 15 Μ/Μ Στρογγυλό 

0,200 

200 

40 

186. 

Σολόδερμα ρετάλια 

Χαλκό; εκ φύλλου 

10 αχρ. 

200 

2.000 

187. 

4,370 

500 

2.36;) 

188. 

189. 

Πριονοκορδέλα 

Σύρμα γαλβανιζέ Νο. 5 

Γωνιές σόμπας 

11 

350 

3.850 

190. 

0,850 

250 

213 

191. 

5 

200 

1.000 

192. 

Καμπίλλεε πλαστικές 

1 

250 

250 

193. 

Ήτα 12 

1 

250 

250 

194. 

Σωλήνες σόμπας 

Σωλήνες πλαστικές των 12 

1 

200 

200 

195. 

4 

250 

1.000 

196. 

Πισσόχαρτον 

40 

100 

4.000 

197. 

Πλάκες βιδολόγων 

73 

150 

10.850 

198. 

Πλάκες βιδολόγου 

1 

150 

150 

199. 

Καννάβι υδραυλικών 

0,100 

50 

5 

200. 

Κολαούζα διάφορα 

19 

250 

4.750 

201. 

Ατσαλάκια τόρνου διάφορα 

4 

100 

400 

202. 

Φωλιές δραπάνου 

1 

280 

280 

203. 

Ατσαλάκια τόρνου 

2 

250 

500 

204. 

Αερόμετρα αυτοκινήτων 

1 

250 

250 

205. 

Σωληναράκια χρώμα μπλε 

4 

100 

400 

206. 

Πτία πυροσβεστικής 

Αρίδες (τρυπάνια) 

Σκρόμπιες διάφορες 

3 

100 

300 

207. 

1 

100 

100 

208. 

1 

100 

100 

209. 

Ψαλίδια κλαδέματος διάφορα μετ. 

20 

20 

400 

210. 

ίόλλατήρια ψαλιδιών 

Τρυπάνια διάφορα 

Τρυπάνια διάφορα ΙΙλ, -5 χιλ. 

Τρυπάνια 

Τρυπάνια 18 ι / 2 

1 

20 

20 

211. 

5 

20 

100 

212. 

76 

25 

1.900 

213. 

8 

60 

480 

214. 

2 

80 

160 

215. 

Τρυπάνια διαφόρων χιλιοστών 

Τρυπάνια 15 χιλιοστών 

42 

100 

4.200 

216. 

24 

200 

4.800 

217. 

Τρυπάνια αέρος 

Τρυπάνια διαφόρων διαστάσεων 

1 

200 

200 

218. 

15 

20 

300 

219. 

Ατσάλια διάφορα 

386 

200 

77.200 

220. 

Χρομονικελούχος χάλυψ 

1 

400 

400 

221. 

Λσετυλίνη πέτρα 

50 

40 

2.000 

222. 

Ψευτοάργυρος τσίγου 

1 

100 

100 

223. 

Μολυβδοσωλήν 

0,900 

400 

560 

224. 

Πέζα πλάστιγγος μεταχειρ. 

17 

67 

1.139 

225. 

Τελάρα καφάσια φρούτων 

12 

50 

600 

226. 

Ροδέλλες χάλκινες 

70 

10 

700 

227. 

Περτσίνια 

107 

10 

1.070 

228. 

Μπεκ καμινέττων διάφορα 

«Ύ 

ι 

100 

700 

229. 

Ορείχαλκος στρογγυλός 

63 

300 

18.900 

230. 

Σωλήνα νάυλον 2 (σπιράλ) 

Σωλήνα νάυλον σπιράλ 10 

14,60 

280 

4.088 

231. 

5 

50 

250 

232. 

Τροχαλίες δ.Κ.Ε. 

1 

1000 

1.000 

233. 

Τροχαλίες χυτοσίδηρός διάφορες 

410 

200 

82.000 

234. 

Πυροσβεστήρα αυτοκινήτων 

1 

1000 

1.000 

235. 

Αουρί δερμάτινο πλάτους 0,04 

0,250 

1000 

250 

236. 

Αουριά ελαστικά των 14 πάνινον εν τεμ. 

1,73 

300 

519 

237. 

Αουρί πάνινο 

21 

300 

6.300 

238. 

Διατριτική αερόσφυρα μεταχειρισμένη 

3 

500 

1.500 

239. 

Ορείχαλκος φωσφορούχος 

123 

350 

43.050 

240. 

Χυτοσίδηρος 

607 

400 

242.800 

241. 

Δικριάνια 

1 

100 

100 

242. 

Σκαλιστήρια μεταχειρισμένα 

83 

100 

8.300 

243. 

Τσάπες διάφορες μεταχειρισμ. 

174 

80 

13.920 

244. 

Ψεκαστήρες (χειροκίνητη) θειατήρες παλαιοί 

Μπαταρία θερμοσιφώνου παλαιά 

70 

500 

35.000 

245. 

1 

200 

200 

246. 

Λεκάνη ντουζ 

1 

500 

500 

247. 

248. 

Αεροθάλαμοι 650x16 

Στεφάνι-τζέρκι γαλβανιζέ 

Ελαστικά εξωτερικά 400x12 

1 

800 

800 

249. 

15 

100 

1.500 

250. 

1 

6000 

6.000 
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Ο) _( 2 )_ 

251. Ελαστικά εξωτερικά 900x20 

252. Αεροθάλαμοι 14x28 

253. Ελαστικά εξωτερικά διαστάσεων 14x28, 14x30 

254. Αεροθάλαμοι 600x16 750x16 

255. Αεροθάλαμοι εύχρηστοι 

256. Φυσίγγια κυνηγιού άχρηστα 

257. Γρανάζια και κορώνες μειοτών αντλ/σιων ΔΕΛΤΑ 

258. Βελώνες αεροθαλάμων 

259. Προεκτάσεις βαλβίδων αυτ/των 

260. Ελαστικά εξωτερικά Νο. 24 0-30 

261. Ελαστικά εξοιτερικά 750 X 16 

262. Ελαστικά εξωτερικά μεταχειρισμένα εύχρηστα 

263. Αεροθάλαμοι Ε.Κ. 700 X 16 και ΑΚΟ 

264. Σωλήνες χάλκινες 

265. Σωλήν χάλκινος 3/16 

266. Αντλία νερού χειροκίνητος εύχρηστος 

267. Στροφόμετρον 

268. Μάσκες άχρηστες κατεστραμμένες 

269. Ρακόρ φυαλών οξυγόνου 

270. Σκάλα ξύλινη 

271. Θερμόμετρα 

272. Λαμαρίνα γαλβανιζέ 

273. Γομαλάκια παρεμβασμάτων 

274. Λουρί κινήσεως 

275. Λουρί κινήσεως 8x4 

276. Λουρί κινήσεως 7x4 

277. Φανοί χειρός 

278. Ρήγα 1,5 

279. Καμινέτο προθερμάνσεως 

280. Φυάλη υγραερίου κενή 

281. Μύβοι όπλου 

282. Ελαστικός σωλήν διαφόρων διαμέτρων 

283. Νάϋλον σωλήν 

284. Τροχοί καροτσιών αποθήκη προϊόντων 

285. Βαλβιδολόγοι 

286. Λκροφίς καυστήρος ξηραντηρίων 

287. Φορεία ασθενών 
288- . Τδρίαι πάνιναι 

289. Χειρόκτια ελαστικά γάντια ηλεκτρολόγων 

290. Πέταλα αλόγων διάφορα 

291. Πέταλα αλόγων γερμανικά 

292. Καρφιά αλόγων 

293. Λουριά τραπεζοειδή εκκοκιστηρίου βάμβακος Β-112 

294. Λουριά τραπεζοειδή ξηραντηρίου βάβμβακος Β-64 

295. Βουκελίτης 

296. Ιμάντες ΕΗΙΡΕΕ 3 11 ή 76 Μ/Μ 

297. 'Αξωνα με μοναγιέ 


(3) 

(4) 

(3) 

1 

8000 

8.000 

1 

2000 

2.000 

1 

2001* 

2.000 

2 

1500 

3.000 

1 

200 

200 

72 

— 

— 

1 

250 

250 

Ο 

,0 

10 

30 

7 

10 

70 

1 

6.000 

6.000 

1 

6000 

6.000 

2 

1000 

2.000 

2 

800 

1.600 

15,150 

300 

4.545 

0.45 

300 

135 

1 

300 

300 

1 

500 

500 

10 

— 

— 

2 

300 

600 

1 

200 

200 

1 

200 

200 

'| 

200 

600 

. > 

50 

150 

7,90 

200 

1.580 

15 

200 

3.000 

1,47 

200 

294 

12 

20 

240 

1ΐ/- 

300 

450 

1 

1000 

1 000 

2 

1000 

2.000 

2 

200 

400 

7 

200 

1.400 

.’> 

200 

1.000 

11 

100 

1.100 

1 

100 

100 

2 

100 

200 

.) 

200 

600 

ο 

100 

200 

2 

50 

100 

Γ) 

50 

250 

4 

60 

240 

500 

20 

10.000 

4 

500 

2.000 

2 

500 

1.000 

0,100 

200 

20 

2.30 

200 

460 

1 

1000 

1.000 

1.211.660 


ΠΙΝΑΚΑΣ 3. 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΟΛΊΈΒΡΙΤΕΑΒ 


Αριθ. 

Καρτ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 

( 1 ) ( 2 ) 


1. Ελατήρια πιέσεως 3Ρ 2801 5Β—908 5Β—906 τεμ. 

2. Κολλάρα Συμπλέκτου οδηγήσεως 177673 

3. Μπουτόν 4Β 1443 

4. Ελατήρια πιέσεως 06 35 6Β-2173 

5. Προσθήκαι εκ βουκελίτου 6Β-2342 

6. Ρεγουλατόροι ταμπλό μανιατού 4Β-4105 

7. Τάπες 

8. Διωστήρες βενζίνης 4Β—7466 

3- Άξων βεντιλατέρ 07 6Β-7364 
10- Βίδες Πεδίλων 
1ί· Παξιμάδια βίδων πεδίλων 


Ποσό- 

Τιμή 


τη τα 

Μονάδ. 

V/· 

(3) 

(4) 

(5) 

34 

200 

6.800 

2 

300 

600 

3 

500 

1.500 

2 

200 

400 

ΐ 

150 

150 

2 

100 

200 

3 

50 

150 

1 

1500 

1.500 

2 

2000 

4.000 

44 

100 · 

4.400 

56 

40 

2.240 
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( 1 ) 


( 2 ) 


12. Κολλάρα Συμπλέκτου Οδηγήσεωε Μ 4Β-3540 ; 

13. Καστανιές Συμπλέκτου Βενζίνης 3Β 5441 (Κοκκορακιχ) 

14. Φίλτρα Πετρελαίου 6Β—344/ 

15. Φίλτρα ελαίου 3Β-5983-84 

16. Ελατήρια Ελαίου Νο 4Β-5315 

17. Ελατήρια ελαίου 3Τ/8702 07 

18. Ελατήρια πιέσεως 6Ρ 6395 . ΛΛΟ 

19. Αντλίες Πετρελαίου Βοηθητικές Νο ΙΕ 2337-3Β. 1928 

20. Τάπες αντλίας Πετρελαίου 2Α-3394 

21. Καπέλλα βαλβίδων (Ασφάλειες) 

22. Ροδέλλες κιβωτίου ταχυτήτων 

23. Ροδέλλες κιβωτίου ταχυτήτων 

24. Δακτυλίδια πολύσφυνα κεντρικού συμπλέκτου 06 

25. Πολύσφινα Κωρόνας Νο 7Β 108 

26. Παξιμάδια 11/16 

27. Βίδες χαλύβδινες 1/4 

28. Παρεμβάσματα 2Α3483 

29. Γρασσαδόροι Ραούλων ερπιστράζ τρακτέρ 

30. Βίδες διωστήρων 

31. Πύρροι εμβόλων 

32. Βίδες 9/16 και Διάφορες 

33. Σύνδεσμοι ανεμιστήρος 

34. Περικόχλια Ιβ—5320 

35. Οδηγοί βαλβίδων βενζίνης 35ΗΡ ΙΒ 3287 

36. Πύρροι πλευρικού συμπλέκτου 02 4Β-3495 

37. Κουζινέττα Β Νο 4316-17, ζεύγη 

38. Κουζινέττα διωστήρων 

39. Γρανάζια κιβωτ. ταχυτήρων 3Β-9521 

40. Στηρίγματα φανών 2Β-4551 

41. Κουζινέττα βάσεως βενζίνης 02 

42. Οδηγοί βαλβίδων βενζίνης 06 3Β-7614 

43. Κουζινέττα διοστήρων 02 

44. Ελατήρια βαλβίδων διάφορα 

45. Καπάκια ρουλεμάν πηνίου 

46. Περικόχλια ΙΑ-1471 

47. Φίλτρα αέρος 

48. Μπεκ πετρελαίου 06 Κ06 ΙΕ 2979 

49. Φερμουΐτ φρένων 02 5Β-4543 4Β-4922 

50. Φερμουΐτ φρένων 2Β 937 

51. Κατσαβιδόβιδες φρεζάτες 4Β-1276 

52. Βίδες φρένων.Νο 8Β 9519 6Β 9286 

53. Βίδες κάτω ραούλων 

54. Βίδες καλυμμάτων διαφορικού 

55. Διωστήρες Βεν/νης 7Β 4525 

56. Ράουλα άνω ερπίστριας 3Β-7822 

57. Δίσκοι κεντρικού Συμπλέκτου 3Β-974 

58. Βαλβίδες εξαγωγής Νο 6Ρ 4922 ή 2Α 3448 ή 6Ρ 5891 

59. Βαλβίδες εισαγωγής Νο 3Β 1444 

60. Βαλβίδες εξαγωγής 07 2Α 3448 

61. Δίσκοι Κεντρικού Συμπλέκτου ΙΕ 7639 2Β 7639 

62. Δίσκοι πλευρ. Συμπλέκτου ΙΕ 7639 2Β 7639 

63. Κεφαλές γρασσαδώρων 

64. Σωλήνες ελαστικές γρασσαρίσματος μετά 2 ρακόρ μήκος 1,55 

65. Σύριγγες λιπάνσεως 

66. .λαστιχάκια Νο 6Β 6225 

67. Δακτυλίδια Νο 6Β 6224 

68. Ελαστικοί σύνδεσμοι ϋ-7 

69. Ελαστικοί σύνδεσμοι 07 Νο 9Β 399 

70. Ελαστικοί Σύνδεσμοι 06 

71. Δίσκοι Συμπλέκτου 

72. Δίσκοι πλευρικού Συμπλέκτου 2Β-5197 

73. Στυπιοθλήπται υδραντλίας ΙΒ-8083 

74. Δρομείς αντλίας ύδατος 1)2 2Α 3525 

75. Δρομείς αντλίας ύδατος 02 2Α 3525 

76. Δίσκοι Συμπλέκτου Μεταλλικοί με Φερμουΐτ ΙΑ 7675 

77. Δίσκοι Πλευρικού Συμπλέκτου Νο 2Β 5199 

78. Πηνίον 5Β-5180 5Β-5182 

79. Ράουλα επιστρίας ϋ2 7Γ 2473 
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80. Άξονες εμπροσΟ. τροχών ΟΡ ΙΡ 8292 

81. Παρεμβάσματα εκ χάρτου ΙΑ-7445 

82. » εκ φελλού ΙΑ-1322 

83. Επαγώγιμο Μανιατού 9Β 8046 

84. Ελατήρια καστάνιας μανιατού 9Β-8428 

85. Καστάνιες Μανιατού 9Β-8229 

86. Συμπυκνωτές 

87. Κουζινέττα βάσεως 1)2 5Ρ 1073 

88. » » 02 5Ρ 1077 

89. » » 02 3Ρ 7405 

90. )» >» 02 5Ρ 1080 

91. » »» 02 5Ρ 1078 

92. » » 0ΑΤΕΚΡΙΕΕΑΒ 

93. » » 06 5Ρ 3261 

94. .» » 06 5Ρ 3420 5Ρ 3262 

95. Ασφάλειες βαλβίδων Νο 2Α 435 ή 2Β 8311 ή 4Β 6371-7361 

96. Ασφάλειες αντλίας πετρελαίου 2Α-3328 

97. Σφήνες Ραούλων ΙΑ 8714 

98. Ασφάλειες διαφορικού 

99. Σύνδεσμοι Μανιατού 

100. Ροδέλλες συμπλέκτου 8-603 

101. Παρεμβάσματα χάλκινα χιτωνίων Νο 2 Β6463 

102. Ροδέλλες χάλκινες Ε 1213 

103. Παρεμβάσματα ελαστικές Ροδέλλες ϋ7 Νο 6Β 7021 

104. Ασφάλειες εμβόλων 6Β 2291 

105. Κολλάρα Συμπλέκτου 07 οδηγήσεως 8Β-8908 

106. Συμπλέκται (Καστάνιες εκκινήσεως βενζίνης) 

107. Κολλάρα συμπλέκτου οδηγήσεως 2Β-5211 Διάφορα 

108. Κοκκοράκια Συμπλέκτου 06 

109. Κολλάρα Συμπλέκτου 07 

110. Δακτύλιοι ταλαντεύσεως ΙΡ 2279 

111. Βίδες Κάρτερ 5/8 χ3/4 ΙΑ 9510 

112. Άξονες άνω Ραούλων 5Β-1030 

113. Δίσκοι ΓΙαρεμβασμάτων ΙΑ 7372 

114. Καστάνια αντίβαρα μανιατού 

115. Καστάνιες πλήρεις Νο 4Γ 5488 (Μανιατού) 

116. Κουζινέττα βάσεως βενζίνης 02 4Ρ 9414 ΙΡ 2724 

117. .λουριά βεντιλατέρ 02 

118. Ρακόρ και πίπες σωλήνων ΙΑ 5911 ΙΑ 5100 

119. Ρουμπινέττα βενζίνης 3Β-9068 

120. Σωλήνες πετρελαίου 

121. Παξιμάδια 

122. Βίδες 1/2 ατσάλινες 1/2 Χ'1 1/10 $ 1584 

123. Παξιμάδια 9/16 και διάφορα 

124. Γρανάζ 8Β 1009 

125. Γρανάζ κιβωτ. ταχυτήτων 06 ΙΑ 9652 

126. Βαλβίδες εξαγωγής και εισαγωγής 02 

127. Προθάλαμος μπεκ ϋ2 8Β 14440 

128. Δακτύλιοι πύρρο^ν εμβόλων 02 2Α 3908 

129. Παρεμβάσματα ελαστικά χιτωνίων Νο 7Β 2126 διάφορα 

130. Παρεμβάσματα ελαστικά 

131. Λαστιχάκια Νο 5Ρ 3999 

132. Παρεμβάσματα Μπεκ Νο 2Α 4344 

133. Περικόχλια (ρακόρ) 

134. Κουζινέττα διωστήρων ΙΙετ/νής 02 2Ρ 1083 

135. Έμβολα κυλίνδρου 02 4Ρ-8827 2Ρ 2260 

136. Οδηγοί βαλβίδων Νο ΙΡ 5965 06 

137. Οδηγοί οστήρια βαλβίδων 2Β-7109 

138. Παρεμβάσματα κεφαλής βενζινομηχανής ϋ6 3Β 8412 Διάφορα 

139. Παρεμβάσματα κεφαλής 07-ϋ6 

1Ί0- Παρεμβάσματα 2Ρ 4593 

141. Φλάντζες κεφαλής κυλίνδρου Α 06 Νο 1Γ 7204 Νο Π 7205 εύχρηστες 

|42. Παρεμβάσματα εξαγωγής ΒϋΟ 9Β-1695 
14ο· Παρεμβάσματα εξαγωγής 

144. Παρεμβάσματα θυρών αντλίας πετρελαίου 4Β 429 

145- Φίλτρα ελαίου Νο 44332 

146- Φίλτρα ελαίου Νο 9Γ 6700 

14'· Φίλτρα ελαίου ΜΑ55Α ΓΕΒΙΟΟ.Μ 
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148. Φίλτρα πετρελαίου 

149. Φίλτρα πετρελαίου (ΙΝΤΕΚΝΑΤΊΟΝΑΕ) 

150. Βάσεις θερμοστάτου 

151. Βίδες 3/4x45 χαλύβδινες ραούλων 

152. Οδοντωτή στεφάνη ϋ6 7Β 6253 

153. Λίσκοι κεντρικού συμπλέκτου Ό2 4Β 3450 

154. Δίσκοι μεταλλικοί Συμπλέκτου 4Β-3533 

155. Γεννήτρια δυναμού 6ν 7β 8343 (Μεταχειρισμένη) 

156. Γρανάζ Δυναμού διάφορα 

157. Βίδες τανύσεως ερπίστριας 07—9726 8Ρ 6218 διάφορες 

158. Βίδες τανύσεως 07 Νο ΙΓ 9106-8Η 8755 

159. Σωλήνες εξαγωγής ύδατο' 

160. Δίσκοι κεντρικού Συμπλέκτου 

161. Κορώνες διαφορικού Ό2 4Β-3372 

162. Κοριόνες και φορικού Ό6 5Β 5199 

163. Διοστήρες ϋ6 5Β-1294 ή 2Β 618 ή 6Γ 4321 

164. Χιτώνια κυλίνδρου 02 8Β-438 

165. Ροδέλλες κυβ. ταχυτήτων ΙΑ 7428 

166. Ελατήρια πιέσεως βενζίνης ΙΑ 458 35 ΗΡ 

167. Ελατήρια πιέσεως βενζίνης ΙΒ 2626 35 ΗΡ 

168. Δακτύλιοι υδραντλίας ΙΒ-8082 

169. Δακτύλιοι ορειχάλκινοι αντλίας ύδατος Νο 7Ρ 7474 Νο 3Ρ 7573 
Διάφοροι 

170. Περτσίνια ορτσίνια ορειχάλκινα σιδηρά διά τρακτέρ κιλά 

171. ΙΙετσίνια 

172. ΙΙαρεμβάσματα εκ φελού 06 3Β 3382 

173. ΙΙαρεμβάσματα εκ φελού 

174. Κουζινέττα βάσειος βενζίνης 06 4Ρ 9206 

175. Ροδέλλες 

176. Ρακόρ δακτύλιοι 

177. Δακτύλιοι συμπλέκτου ΙΡ 3396 

178. ΙΙαρεμβάσματα αντλίας ύδατος 

179. Ροδέλλες γκόβερ 

180. Δακτύλιοι ορειχάλκινοι 

181. ΙΙαρεμβάσματα οπισθ. τροχών 06 6Β-335 

182. ΙΙαρεμβάσματα εκ φελού 

183. Μπαλάκια (γρόθοι) 

184. Μονόμετρα πετρελαίου 

185. Κουζινέττα βάσεως 

186. Άξονες εμπροσθ. τροχών 

187. Βίδες χαλύβδινες 7/16 

188. Βίδες χαλύβδινες 7/16 

189. Περικόχλια χαλύβδινα 7/16 

190. Βίδες χαλύβδινες διάφορες 

191. ΙΙύρροι εμβόλων βενζίνης Τ-10 

192. Βάσεις αντλίας ελαίου 5Β-3161 

193. Οστήρια αντλίας πετρελαίου 2Α 3222 

194. Βίδες χαλύβδινες Νο. 8-1594 

195. ' Εμβολα κυλίνδρου βενζίνης 02 2Α 3665 

196. Μπεκ 07 

197. Μπεκ Πετρελαίου 02 5Β 9297 

198. Αντλίες πετρελαίου Νο. 2Α 4424 

199. Ασφάλειες 

200. Σωλήνες λιπάνσεως 2Ε 5452 

201. Σωλήνες λιπάνσεοος 2Γ 5541 

202. Ρακόρ σωλήνων λιπάνσεως 2Β-428 

203. Σωλήνες λιπάνσεως 2Γ 5516 

204. Ρακόρ σωλήνων λιπάνσεως 

205. Σοολήνες πετρελαίου 2Ε 189 

206. Ρακόρ σωλήνων λιπάνσεως 6924 

207. Σοολήνες πετρελαίου 2Ρ 5437 

208. Σοολήνες πετρελαίου 2Ε 5442 

209. Σοολήνες πετρελαίου 

210. Βίδες πεδίλων 9/16 

211. Σαλαμάστρες 1’δραντλίας 

212. Κρύσταλα φανών διάφορα 

213. Δακτύλιοι άξωνος Νο. 4Β 2712 

214. Βίδες ρέγουλας και συμπλέκτου 

215. Βίδες οδηγοί φουρκέτας 
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216. Οστήρια πετρελαίου μηχανής 2Α 2578 

217. Βίδες Ασφαλείας ραούλων 5/8 χ 40 

218. Φίλτρα πετρελαίου 

219. Ροδέλλες τριβής 4Β 7620 

220. Άξονες εμπροσθ. τροχών ΙΒ 5799 

221. Άξονες εμπροσθ. τροχών Νο ΙΡ 9491 

222. Δακτύλιοι κάτω ραούλων ΙΓ 6211 

223. Δακτύλιοι τροχών (Μπόνσες )Νο ΙΡ 6474 

224. Καλύματα διαφορικού ΙΑ-7543 Χελώναι 

225. Παρεμβάσματα οπισΟ. τροχών Ό23Β 5759 

226. Χιτώνια κυλίνδρου Νο 8Β 375 

227. Πύρροι καδένας 2Α 3238 

228. Άξονες οπισθ. τροχών ΙΒ-3110 

229. Φερμουΐτ Νο 8Β 831 ϋ6 

230. Φερμουΐτ Συμπλέκτου 06 

231. Φερμουΐτ φρένων Νο 8Β 832 

232. Φλάντζες κεφαλής βενζίνης 02 6Ρ 4201 

233. Έμβολα κυλίνδρου βενζίνης 

234. Παρεμβάσματα ελαστικά Νο.7Β 2124 

235. Παρεμβάσματα 

χιτωνίων χάλκινα 06 εξακυλ. 

236. Δακτύλιοι Διοστήλιοι διάφοροι 06 εξακυλ. 4Ρ 5605 

237. Αποστατικόν 2Ρ 3650 

238. Λουριά βεντιλατέρ 

239. Πύρροι εμβόλων βενζίνης 3Α 3402 

240. Κουζινέττα βάσεως βενζίνης 06 εξακύλινδρου 4Ρ 9316 

241. Ασφάλειες Βόλαμ 5Β-7272 

242. Ράουλα ερπίστριας άνω 06 9Β-57071 

243. Άξων πλήκτρων ΙΡ 9677 ΒΓ 5743 

244. Παρεμβάσματα εκ φελού οπισθ. τροχών 07 6Β 5038 

245. Έμβολα χιτονίων μεθ'ελατηρίων 6Β-4009 

246. Δοχεία γυάλινα αεροκαθαριστήρων 

247. Λουριά ανεμιστήρων διάφορα 

248. Σαλαμάστρες 3Μ 6038 

249. Ελατήρια βοηθ. αντλίας 4Β-9049 

250. Ελατήρια βαλβίδων αντλίας πετρελαίου 6Β-6663 

251. Βαλβίδες βοηθ. αντλίας πετρ. 

252. Βίδες 1/2x13/4 

253. Καρφιά μεταλλικά (περτσίνια) περιβλημάτων 

254. Περικόχλια οπισθ. τροχών ΙΑ 7517 

255. Ασφάλειες οπισθ. τροχών ΙΒ-1891 

256. Βίδες χαλύβδινες 51/8— χΙ/2 χ18 

257. Ασφάλειες περικοχλίων 

258. Πώματα πλευρικού κιβωτίου ΙΒ-5170 

259. Τάπες πλευρικού κιβωτίου 1-827 

260. Παρεμβάσματα πωμάτων οπισθ. τροχών 6-1124 

261. Καλύματα εξωτερικά οπισθ. τροχών ΙΒ-3051 

262. Παρεμβάσματα κεφαλής 07 

263. Παρεμβάσματα εξ/γής 06 εξατμ. 4Ρ-378 

264. Πολύσφυνα 6Β-5620 

265. ΙΙμιαξόνια πλευρικού 9Β3178 Συμπλέκτου 07 8Μ 1145 

266. Μοχλοί ανυψώσεως βαλβίδων 2Α 1350 

267. Καλύματα μεταλικά οπισθ. τροχών 

268. Περικόχλια ρουλεμάν οπισθ. τροχών ΙΑ 7536 

269. Άξονες οπισθ. τροχών 2Β-462 

270. Οδηγοί λιπάνσεως διαφορικού 4Β-6612 

271. Κουζινέττα διωστήρων 7Β-7360 

272. Χιτώνια κυλίνδρου 06 8Β 439 άχρηστα και διάφορα 

273. Δακτύλιοι διοστήρων Νο. 4Β 8748 

274. Παρεμβάσματα ελαστικά κυκλοφ. ύδατος 02 5Β 7780 

275. Παρεμβάσματα βενζίνης 2Ρ 4569 2Ρ 4569 

276. Παρεμβάσματα εξατμήσεως 2Ρ 4585Ε 

277. Βαλβίδες εξαγωγής Νο. Β/Η ΙΡ 3473 

278. Βαλβίδες εισαγωγής βενζίνης 

279. Βαλβίδες εξαγωγής βενζίνης 

280. Δακτύλιοι άνω ραούλων 3Β-9362 

281. Κουζινέττα οπισθ. τροχών 7Β-4390 

282. Δίσκοι συμπλέκτου ΙΑ' 3987 
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(1)_ (2) 

283. Περικόχλια βίδας τανίσεως (8Β-2512) 4Ζ 8254 

284. Παρεμβάσματα εκ χάρτου ΙΛ' 1633 

285. Ροδέλλες μεταλλικές οπισθ. τροχών 1)7 6Β-5176 

286. Δίσκοι Συμπλέκτου 3Β-9545 06 

287. .Μ—ρακέττο κιβωτίων ταχυτήτων 06 ΙΑ 9659 

288. Καπέλλα βαλβίδων Νο. 4Β 7361 ζεύγος 

289. Ροδέλλες χάλκινες 4Β-5647 τεμ. 

290. Προσθήκες κουζινέττων 5Β-2052 

291. Βίδες πέδιλων τραπεζ. ϋ2 4/16 

292. Παρεμβάσματα χάλκινα προθαλάμων 06 2Α-1472 

293. Ροδέλλες στοιχείων ερπίστριας 02 6Β-5280 

294. Ασφάλειες πύρρων ερπίστριας 02 6Β-5281 Διάφορες 

295. Ασφάλειες βολάν ΙΑ 3510 

296. ΓΙύρροι γρανάζ δυναμού 2Β-813 

297. Δίσκοι συμπλέκτου 

298. Παξιμάδια βίδουν τανύσεως 07 7Β-9744 

299. Γρανάζ στροφάλου 02 4Β 3819 

300. Βάσεις ρουλεμάν οδηγήσεως 2Β-5211 06 

301. Σωλήνες ψυγείων 2Ρ 6054 τεμ. 

302. Ελατήρια ρυθμιστού 4Β-2265 

303. Πύρροι ερπίστριας 02 

304. Δακτύλιοι ερπίστριας 02-6Β-5277 (συνδέσεως ν-223) 

305. Κουζινέττα βάσεως 06 8Ρ-3418 

306. Στοιχεία ερπίστριας 02 5Β 3129 5Β 3130 

307. Ράουλα ερπίστριας άνευ άξωνος Νο. 6Β 9382-4Ρ 2528 

308. Τάπες πλευρικού κιβωτίου 

309. Δακτυλίδια ορειχάλκινα κάτω ραούλων Νο. 145179 

310. Δακτυλίδια ραούλων ΙΡ 6477 

311. Γρανάζ καθρέπτου 8Β-855 

312. Τροχαλία ανεμιστήρος 02 6Β-1670 

313. Φερμουΐτ δΓ εργάτην μπουλντόζας κυνικόν 

314. Σαλαμάστρες βοηθ. αντλίας πετρελαίου 2Α 831 

315. Ροδέλλες στροφάλου Θροστ. 7Ρ 6395 

316. Δίσκοι Συμπλέκτου Φερμουΐτ Νο. 8Β 6073 Σειρά 

317. Δίσκοι Φερμουΐτ Μεταλλικοί Νο. 8Β 6073 τεμ. 

318. Φλοτέρ Καρμπιλατέρ Κ 06 ΑΒ 7548 

319. Φίλτρα καρμπιλατέρ 9Β 4546 

320. Ζιγκλέρ 9Β 7851 

321. Βίδες φλοτέρ 

322. Βίδες καλύματος καρμπιλατέρ 9Β-4482 

323. Ζιγκλέρ ΙΓ-684 

324. Βελώνες Καρμπιλατέρ 

325. Βελώνες Καρμπιλατέρ 

326. Βελώνες καρμπιλατέρ 2Ρ-7946 

327. Βελώνες ρυθμίσεως βενζίνης 9Β-7518 

328. Βάσεις φλοτέρ καρμπιλατέρ 9Β-7926 τεμ. 

329. Ροδέλλες καρμπιλατέρ 2Ρ 7948 

330. Ελατήρια καρμπιλατέρ 2Ρ 7308 

331. Γρανάζ βοηθ. αντλίας ΙΑ 2199 

332. Γρανάζ βοηθ. αντλίας 2Α-818 

333. Παξιμάδια 1/4 ΙΒ 4201 

334. Περικόχλια 7/16 χ20 

335. Βίδες ρυθμίσεως βαλβίδων ΙΑ-744 

336. Δακτύλιοι ερπίστριας 07 

337. Έμβολα βενζίνης 0/8 0,20 ΙΑ-349 

338. Άξονες δρομέων αντλίας ύδατος 07 5Ρ 9873 

339. Άξονες ρυθμίσεως Γκάζ ΙΒ-3034 

340. Ράουλα ερπίστριας κάτω 07 

341. Ροδέλλες βεντιλατέρ 2Α 464 

342. Ελατήρια εμβόλων βενζ. 06 35ΗΡ 4Ρ 9879 8ΕΤ 

343. Οδηγοί βαλβίδων βενζ. 02 2Α 4114 τεμ. 

344. Δακτύλιοι εκκεντροφόροι 02 8Ρ 8675 

345. Σαλαμάστρες αντλίας ύδατος ΙΒ-8736 

346. Προθάλαμοι Μπέκ 07 6Β 7020 7Β 1844 

347. Δακτύλιοι καθρέπτου ΙΡ 936 

348. Σαλαμάστρες αντλίας ύδατος 02 ΙΑ-8742 

349. Οδηγοί βαλβίδων ΙΡ-5966 

350. Δακτύλιοι εκκεντροφόροι 02 8Ρ 8676 
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351. Δακτύλιοι βεντιλατέρ Ηο ΙΡ 2690 

352. Παρεμβάσματα εκ φελλού Γ)7 ΙΑ 7484 

353. Προσθήκαι ρεγουλατόροι Ό7 2Γ 7825 

354. Παξιμάδια βιδών τανύσεως 02 ΙΒ 4334 

355. Σφήνες άξονος αντλίας ύδατος 5Ρ 4907 

356. Ροδέλλες άξονος αντλίας ύδατος 07 6Β 1309 

357. Παρεμβάσματα κεφαλής ΙΡ-9678 τεμ. 

358. Ελατήρια βοηθ. αντλίας πετρελαίου 2Α 829 

359. Στυπιοθλήπται βοηθ. αντλίας πετρελαίου 4Β 9050 

360. Στυπιοθλήπται βοηθ. αντλίας πετρελαίου 2Α-830 

361. Αξονάκια εσωτερικά βοηθ. αντλίας πετρελαίου 

362. Βίδες 5/16 ατσάλινες διάφορες 

363. Βίδες ατσάλινες 5/16 διάφορες 

364. Αξονάκια εκκινήσεως βενζίνης 2Α-233 

365. Γρανάζ κεντρικού συμπλέκτου 3Β 977 (Μεταχειρισμένο) 

366. 'Αξων γραναζιών ενδιαμέσων 7Γ-3413 

367. Παξιμάδια αντλίας ύδατος 06 5Β-7016 

368. Στυπιοθλήπται αντλίας ύδατος 02 ΙΑ 8735 

369. Ακροφίς Μπέκ Νο. 6Β 927 

370. Οδηγοί βαλβίδων 

371. Δίσκοι συμπλέκτου 06 εξακ/δρου 8Β 3219 Σειρές 

372. Δισκάκια τεμ. 

373. Δίσκοι ΙΒ 8988 

374. Πολύσφυνα υδραυλικών φρένων 07 6Β-77 

375. Ακροφίς Μπέκ 06 εξακ/δρου 9Ρ 5937 / 

376. Κορώνα Κ-7600 Ώ7 

377. Βάσεις Κ.ραούλων 07 

378. Δακτύλιοι εκκεντροφόρου 06 εξ/δρου 7Ρ 8294, 29343 

379. Κουζινέττα οπισθ. (μεταχειρισμένα) 

380. Δακτύλιοι εκκεντροφόρου 06 εξ/νδρου 7Ε 8295 

381. Κοκκοράκια συμπλέκτου Νο. 07 7Β 7126 

382. Πύρροι ερπιστρίας Νο. 5882 

383. Πύρροι κάτω ραούλιον (άξονες) Νο. ΙΕ 5781 

384. Πύρροι 

385. Παξιμάδια άξονος 07 αντλίας ύδατος 29552 τεμ. 

386. Πύρροι εμβόλων βενζίνης 02 8Β-8439 

387. Γρανάζ αντλίας 8Β-5067 

388. Έμβολα κυλίνδρου 06 2Ρ 3666 βενζίνης 07 

389. Ροδέλλες χάλκινες προθαλάμων Νο. 6Β 7020 

390. Δακτύλιοι εκκεντροφόρου 8Ρ 8523 

391. Καπάκια Μανιατού 9Β 8025 

392. Στυπιοθλήπται υδραντλίας 02 ΙΑ 8733 

393. Ελαστικά παρεμβάσματα προθαλάμων 07 

394. Δακτύλιοι κεφαλής 07 6Β 6224 

395. Δακ-πΰλιοι ρυθμιστού 4Β-3545 

396. Οδηγοί βαλβίδων βενζίνης ΙΓ 2254 

397. Πύρροι εμβόλων (Διωστήρων) 

398. Δίσκοι πλευρικοί 02 4Β-3532 

399. Κολλάρα συμπλέκτου 07 8Β-8436 

400. Πηνείο πολύσφυνον 6Β-7601 

401. Βίδες χάλκινες 

402. Στυπιοθλήπται αντλίας (καπακιού) Νο. 4Ρ 4769 

403. Κεφαλής βενζίνης 02 (Μεταχειρισμένα) 

404. Άξονες πλευρικού Συμπλέκτου 06 εξακύλινδρου 7Β 8778 

405. Κολλάρα αμπραγιάζ 

406. Ασφάλειες αντλίας 02 ΙΑ 8743 ύδατος 

407. Ελατήρια ρεγουλατόρου 3Β-1442 

408. Κολλάρα κεντρικού συμπλέκτου 02 7Β-5773 

409. Παξιμάδια αντλίας ύδατος 06 εξ/νδρου 6Ρ-7044 

410. Ανεμιστήρ ή βαντιλατέρ 4Ρ 6874 06 εξακύλινδρου 

411. Άξονες εμπροσθ. τροχών 06 εξ/νδρου ΙΡ 9491 

412. Αντλία ελαίου μετά φίλτρου ΙΒ 640 Μετ/νη τεμ. 

413. Σωλήνες εξαγωγής 2Α-2181 (Μεταχειρισμένη) 

414. Σωλήνες εξαγωγής 2Α 2173 

415. Φίλτρα ελαίου μεταχειρ/νου 

416. Γρανάζ πλευρικού κιβωτ. ΙΑ7501 

417. Σώμα διανομής ελαίου 2Α 2038 

418. Άξων με γρανάζ ρεγουλ/ρου 07 
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419. Ράουλα ερπιστρίας 1)2 άνω 813-1111 

420. Φλάντζες διανομείς μανιχτού 22906 

421. Γρανάζια μπομπίνας 22855 μανιατό 

422. Κολλάρα συμπλέκτου Γ)7 8Ρ 2287 (Οδηγήσεως) 

423. Αξονάκι αντλίας ύδατος Νο. ΙΓ 6015 

424. Αξονάκια αντλίας Νο. 5Γ 9873 

425. Προφυλακτήρες αντλίας Νο. 2Γ 7964 

426. Πύρροι εμβόλων βενζίνης 06 εξ/νδρου 4Β-248ο 

427. Έμβολα κυλίνδρου βενζίνης 06 ες/νδρου €Γ 3669 

428. Άξων εκκεντροφόρος 06 ες/νδρου εξ επισκευής βενζίνης 

429. Γρανάζ 06 τρικύλινδρα 

430. Ελατήρια ελαίου 5 1/4 χ 0,10 X 1/4 Γ 500 422 9/3 

431. Ελατήρια πιέσεως 3 3/4 χ 0,10 X 1/8 ΤΤΡ 3123Β ΗΕΡΟΕΙΙΈ 

432. Βίδες Διωστήρων 02 4Β-8525 

433. Φουρκέτες 3Β-9599 
431. Φουρκέτα 

435. Μπράτσα Συμπλέκτου 

436. Μπρακέτα 2Γ 8581 

437. Παρεμβάσματα πλευρικού κιβωτ. 7-5012 

438. Γρανάζ μετ’ άςονος πλευρικού 02 2Γ 1775 

439. Δακτύλιοι Διωστήιων Βενζινοαημανής Νο. 9Γ 1072 06 ζεύγη 

440. Λουριά 3Β 7942 

441. Πύρροι Συνδέσεως ερπιστρίας 07 4Η (6743) 8Α 4326 

442. Δακτύλιοι Συνδέσεως ερπιστρίας 07 6Β 5849 

443. Τύμπανα εσωτερικά 07 6Β-9243 ή 7Μ-5001 

444. Πλήκτρα βαλβίδων ΙΒ-9897 

445. Παξιμάδια διωστήρων 

446. Γρανάζ αντλίας οδηγήσεως 8Β-5066 

447. Ελατήρια εμβόλων Κϋ6 ελαίου 5 3/4 1/4 07 

448. Δίσκοι πλευρικού Συμπλέκτου εκ φερμουίτ 4Β 3534 

449. Βάσεις κάτω ραούλων 6Β 9383 9384 

450. ΠροΟάλ.αμοι μπεκ 06 εξακ. 25-1273 ή 4Ε-8517 

451. Παρεμβάσματα προθαλάμοιν 06 εξακ. 5Β 3265 

452. Παρεμβάσματα εισαγωγής ελαστικά 5Β 3718 διάφορα 

453. Καστάνιες συμπλέκτου βενζίνης 02 7Β-5820 

454. Ροδέλλες κάτω ραούλων 06 7Β 5639 

455. Κολλάρα συμπλέκτου 02 4Β-3505 

456. Ράουλα ερπιστρίας κάτω 06 εξακ. 4Γ 3527 

457. Οστήρια βαλβίδων 06 εξακ. 4Ρ 3390 

458. Παρεμβάσματα εκ φελλού 3/3 3383 

459. Ασφάλειες μπουζονίων κυλίνδρου 06 2Α 239 

460. Ελατήρια πιέσεως βενζίνης τρακτ. 1-2 ΙΑ-439 

461. Παξιμάδια μπουζονίων κυλίνδρου τρακτέρ 06 ΙΑ - 5667 τεμ. 

462. Περικόχλια κεφαλής Νο. Η 7225 

463. Ασφάλειες Μπουζονίων κυλ/ρου 06 ΙΒ 2588 

464. Αξονάκια μοχλών συμπλέκτου τρακτέρ 06 4Β-2292 ή ΙΑ 406 

465. Φρένα μετά φερμουίτ 06 

466. Σφήνες άξονος βεντιλατέρ 5Η 96-87 

467. Ρυθμισταί βαλβίδων βοηθ. αντλίας πετρελαίου 

468. Ροδέλλες τριβής εκ δέρματος ΙΕ -9026 

469. Παρεμβάσματα ραούλων 06 εξακ. ΙΡ - 9022 

470. Ροδέλλες οπισθ. τροχών 02 ν - 237 

471. Οστήρια βαλβίδων 02 2Ε 3251 4Β-3165 

472. Πολύσφυνα 6Β 9104 

473. Δακτύλιοι αντλίας οδηγήσεως Νο. ΙΕ 2640 

474. Ελατήρια πιέσεως 5 1/4 X 3/16 Ρ - 5654 

475. Ελατήρια πιέσεως 5 1/4 X 3/16 Ρ - 5665 

476. Ελατήρια ελαίου 06 εξακ. 4 1 !2 - 7/32 6016 

477. Τροχοί ερπίστριας εμπρόσθιοι 06 δι’ επισκευή 

478. Βάσεις κάτω ραούλων 06 εξ επισκευής μεταχειρ. 

479. Βάσεις κάτω ραούλων (μεταχειρισμένα) εξ επισκευής 

480. Πέδιλα ερπιστρίας 07 δι’ επισκευήν άχρηστα 

481. Κολλάρα συμπλέκτου 06 7Β - 56609 ΙΑ 7335 

482. Οστήρια βαλβίδων Νο. Ώ7 2553 6Β 4133 

483. Ελατήρια πλατηνοφόρου Η - 3477 

484. Κυψέλη ψυγείου ελαίου 02 7Β 9084 

485. Δακτύλιοι Αντλ. υδρεύσεως 07 Νο. 3Γ 7573 

486. Παρεμβάσαατα 07 4Ρ 961 

487. Βίδες 9/10 
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(I) (2) 

488. Βίδες χαλύβδινε: 5/8 

489. Βίδες 3/4 

490. Παξιμάδια 9/16 

491. Παξιμάδια 5/8 

492. Κοκκοράκια συμπλέκτου ΙΑ-2591 

493. Βίδες χαλύβδινες 3/4 

494. Βίδες 3/4 διάφορες 

495. Παρεμβάσμάτα 2Β 3705 1)7 

496. Αισκάκια συμπλέκτου 3Β - 9547 

497. Κουζινέττα στροφάλου εύχριστα 25% παλαιά 

498. Ροδέλλες τριβής εμπροσθί'ον τροχών Νο. ΙΚ 8290 

499. Άξων αντλίας ύδατος Π2 5Β - 1035 

500. Φίμπερ αντλίας ύδατος 

501. Βίδες ρυθμ. βαλβίδων 06 εξακ. ΙΑ 2935 

502. Ροδέλλες στεφ. ραούλων 6Ρ-1517 4Β - 7649 

503. Δακτύλιοι εμπρόσθιων τροχών ΙΡ 2683 06 

504. Οοοντοτός τροχός ΙΑ-9663 

505. Γρανάζ κιβ. ταχυτήτων 06 ΑΒ - 1486 

506. Οδοντοτος τροχός 4Β - 1485 

507. Ιΐλάκα φίλτρου πετρελαίου /Β - 6085 

508. Ελατέρια εμβόλων 02 9Η 1216 

509. Γρανάζ 4Β 1491 

510. Βάσεις άνω-ραούλων 06 3Β - 7821 

511. Άξονες άνω ραούλων 2Β - 7196 

512. Δακτύλιοι κεντρ. συμπλέκτου 06 4Β-5753 εκ Κωπαίδος 

513. Γρανάζ Νο. 249 εκ Κωπαίδος 

514. Ααμάκια συμπλέκτου 7Β 2147 07 

515. Πηνίου τρακτέρ (άξων) ΙΑ - 7431 

516. Ηυρράκια 30 - 5122 

517. Κόπλερ Βεντιλχτέρ 06 εξακύλινδρου 

518 Δακτύλιοι άνω ραούλουν ϋΰ εξακ. 1Γ 2439 

519. Δακτύλιοι άνω ραούλουν ΙΡ - 2. >45 διάφοροι 

520. Ιίολύσφυνο κεντρικού Συμπλέκτου 07 - ΙΒ - 4117 

521. Ραουλάκια υδραυλικής αντλίας 07 6Β - 7687 και έμβολα 

διάφορα 

522. Δισκάκια φρένων κεντρικού Συμπλέκτου 6Β - ϊΓυΙ 
;>23. Δακτύλιοι εου/.εμάν 811 6756 

524. Ροδέλλε: 07 7Β 9434 


τεμ. 


αντλία: 


ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

.Ανταλλακτικών και υλικών αποθήκη 


ΑριΟ. 

καρτέλ. 


Ονομασία Υλικού 


I. 

ο 


ο. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10 . 

1 . 1 . 

12 . 

18. 

14. 

15. 

16. 
,17. 
18. 

19. 

20 . 

21 . 


Μεμβράνες αντλίας βενζίνης 
Μεμβράνες αντλίας πετρελαίου 

Σταυροί κι ν ή σε ως κεντρικού άςονος αυτοκίνητου ΡΟΗ Ο 
Σταυροί κινήσεως 7039 ΓΟΒΟ 
Καπάκια ντιστριμπιτέρ «ΠΡ 

Σταυροί 

Σταυροί κινήσεως Διάφοροι 
Σταυροί κινήσεως Διάφοροι 
Σταυροί αυτοκινήτου ΑΠΟ 

Πλατίνες διάφορες ΕΑ Ν Ο ΚΟΥΚΒ 
Πλατίνες αυτοκινήτου ΑΒΟ 


Μανσόν ελαστικών 
Αντιψυκτικόν υγρόν αυτοκινήτου 
Φερμουίτ φρένων (,ΪΗΕΚΡΟΕΟ I 
Ροδέλες αντλίας χάλκινες 

Αςονες σασμάν 1ΕΕΡ 

Πολλαπλασιαστής 
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( 1 )_( 2 )___ 

22 . 

23. Φλάτζα κεφαλής 

24. Παρεμβάσματα εξατμίσεως 
23. Παρεμβάσματα » 

26. Φίλτρα πετρελαίου αυτοκινήτου ΡΟ Η Ο 

27. Φίλτρα ελαίου 

28. » » αυτ/του ΑΗΟ 

29. Φλάντζες - πολύσφυνα ακραξονίων ΕΑΝ Ό ΚΟνΕΚ 

30. Χωνιά ακραξονίων 

31. Μοχλοί οδηγήσεως αυτ/του 

32. Άξονες αντλίας ύδατος 

33. Άξονες ΕΑΝΌ ΗΟνΕΗ 

34. Φερμουίτ φρένων 

35. Ελατήρια σπειρωτά 

36. Αάστιχα φρένων ΕΑΝΟ ΚΟνΕΚ 

37. Καλύμματα ελαστικά ΡΟΚΌ 

38. Λαστιχάκια φρένο^ν διάφορα 

39. » » υδραντλ. συμπλεκτών ΡΟΚΟ - ΕΑΝ Ο 

40. Λαστιχάκια φρένων διάφορα 

41. » » ΓΟΚΕ 

42. Ελαστικά αμορτισέρ 

43. Λαστιχάκια ντιστριμπιτέρ 

44. Ελαστικά καλύμματα ΕΑΝΌ ΚΟνΕΚ 

45. Λαστιχάκια φρένων 

46. Βαλβίδες αντλίας φρένων 

47. Δακτύλιοι 1ΕΕΡ 

48. Παξιμάδια τροχών 

49. » » 

50. Μπολώνια τροχών 

5Ε I Ιυροδακτιλίδια αυτ/του ΡΟΚΌ 

52. Διανομές (ρουλάκια) ντιστριμπιτέρ 

53. 

54. Πλάκες διανομής 

55. Πύρροι ακραξονίων μετά των εξαρτημάτων 

56. Γρανάζια τανιτήρος 

57. Δακτυλίδια διωστήρων ΡΟΚΌ 

58. Πλανήται διαφορικού 

59. Δορνοφόροι διαφορικού 

60. Ασφάλειες γραναζιών 

6Ε Αμορτισέρ 1ΕΕΡ 

62. Ασφάλειες βαλβίδων ΡΟΚΌ 

63. » » » 

64. » » » ·· 

.65. Κολλάρα φυτειών 

66. Ελαστικές καμπύλες 

67. Φεραουίτ φρένων διάφορα 

68. » » ΡΟΚΌ 

69. » » » 

70. Ημιαξόνια μεγάλα οπίσθια ΕΑΝ Ο ΚΟΛΕΗ 

7Ε Γρόνθοι ακραξονίων 

72. Ημιαξόνια αυτοκινήτων 

73. Ημιακραξόνια 

74. Μποντόν 

75. Αντλία βενζίνης ΕΑΝΌ ΚΟΥΕΚ 

76. Στυπιοθλήπται αντλία ΚΟΥΕΚ 

77. Πύρροι σούστας ,ΙΕΕΡ 

78. Σκουλαρίκια 

79. » σούστας ΕΑΝΌ ΚΟΥΕΚ 

80. Λουριά ΥΕΝΤΙΕΛΤΕΚ 

8Ε » δυναμό ΡΟΚΌ 

82. Βαλβίδες IΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ 

83. Μπουζόνια κωρώνας ΕΑΝΌ ΚΟΛΕΚ 

84. Λαμπτήρες φιλ. - φαναράκια διάφορα 

85. Φαναράκια 

86. Φανοί πινακίδων 

87. Στεφάνες φαναριών 

88. Ανταλλακτικά φώτων αυτοκινήτων 

89. Καπάκια φανών πλαστικά 

90. Κουζινέτα βάσεως 
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( 1 ) ( 2 ) 


(3) (4) (5) 


91. Κουζινέτα βάσεως ΙΕΕΡ 

92. Μπουλόνια τροχών ΕΑΝ Ο ΚΟ\ΈΚ 

93. Παξιμάδια χωνιού τροχών ΚΟνΕΗ 

94. Αντλία ελαίου μεταχειρ. .ΙΕΕΡ 

95. Ροδέλλες τιμονιού αυτ/του ΕΑΝ Ο ΚΟΥΕΚ 

96. » φιμπερένιες 

97. » μπρούτζινες 

98. Σπιράλ χιλιομετρητού 

99. Λάστιχα αμορτισέρ ΡΟΚΟ 

100. Βεντιλατέρ ΙΕΕΡ 

101. Γρανάζ κοντέρ ΙΕΕΡ 

102. Πετσάκια αεραντλίας .ΙΕΕΡ 

103. ΓΙύρροι συνδέσεως σούστας 

104. » σούστας 
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11 

ι ·» 
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400 
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100 

2000 

100 

500 

200 

100 

250 

250 


105. » » ΚΑΝΟ ΚΟΛΕΚ 

106. » » » » 

107. Παξιμάδια πυρών » » 

108. Ασφάλειες βαλβίδων ΙΕΕΡ 

109. Γρανάζ κιβωτ. ταχυτήτων 

110. Κόπλερ ΙΕΕΡ 

111. Ζάντες τροχών εξ επισκευής ΕΑΝΌ ΚΟνΕΚ 

112. Διακόπται σωμάτων 

113. Διακόπται φλας 

114. Διακόπτης μίζας 

115. Τομεύς τιμονιού ΕΑΝΟ ΚΟνΕΚ 

116. Κοχλίας τιμονιού αυτοκινήτου ΕΑΝΟ ΚΟΥΠΙ 

117. Άξων τιμονιού κάθετος μετά βάσεως ΚΑΝΙ) ΚΟΥΕΚ 
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118. 

119. 

120 . 
121 . 
122 . 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

159. 


Μπάρα τιμονιού ΕΑΝΟ ΚΟνΕΚ 

Λουριά βεντιλατέρ εκσ/φέιον 

Πυράκια μπάρας 

Βαλβίδες αντλίας βενζίνης 

Μεμβράνες αντλίας 

Μπαλόνια τροχών ΙΕΕΡ 

Παξιμάδια μπάρας ΙΕΕΡ 

Συρματόσχοινον σπιράλ ΡΟΚΟ 

Σπιράλ μετά συρματόσχοινου ταχογράφου ΚΟΚ Ο 

Βολάν τιμονιού αυτοκινήτου παλαιόν εύχρηστον ΡΟΚΟ 

Σωλήν εξατμήσεως ΕΑΝΟ ΚΟνΕΚ 

Ελατήρια σιαγώνων ΕΑΝΟ ΚΟνΕΚ 

Ελατήρια συμπλέκτου 

Ελατήρια σπειρωτά ΕΑΝΟ ΚΟνΕΚ 

Άξων κεντρικός εμπρόσθιος ΕΑΝΟ ΚΟνΕΚ οπίσθιος ΕΑΝΟ ΚΟΥΈΚ 
Άξων κιβωτίου ταχ. 

Μπίλιες τιμονιού ΕΑΝΟ ΚΟνΕΚ 

Μπίλιες τιμονιού (κόνοι) αυτοκινήτου ΕΑΝΟ ΚΟ\ΈΚ 

Άξων σασμάν Μπριστερεκ ΕΑΝΟ ΚΟνΕΚ 

Μπολώνια τροχών ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ 

Ζιγγιά σούστας ΡΟΚ Ο - ΕΑΝΟ ΚΟΛ^ΕΚ 

Παξιμάδια ζυγγίων 

Ζυγγιά Σταυρού ΙΕΕΡ 

Κυλινδράκι φρένων εμπροσθ. τροχ. 

Βίδες διωστήρων 
Δακτυλίδια ακρομπάρας 
Πολύσφηνα θηλυκά 
Πολύσφηνα αρσενικά 
Βάση Κινητήρος ΕΑΝ Ο ΚΟΥΕΚ 

Βάσεις κουβουκλίου 1700-8 ΡΟ Κ Ο 
Περικόχλια βάσεως μηχανής ΕΑΝΟ ΚΟνΕΚ 
Λάστιχα κρούσεως 
Βελόνες καρμπιρατέρ ΙΕΕΡ 

Ζιγκλέρ καρμπιρατέρ » 

Ζιγκλέρ καρμπιρατέρ »» 

Ελατήρια ακράξωνίων 

Κυλινδράκια φρένων ■ . 

Δακτύλιοι τομείς τιμονιού 
Κυλινδράκια φρένων ΕΑΝΟ ΚΟνΕΚ 
Μουαγιέ τροχών » » 

Ταμπούρα τροχών » » 

Ταμπούρα τροχών » » 
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6500 

3000 

30 

300 

3000 

200 

600 

100 

100 

2500 

250 

300 

2000 

2000 

700 

1500 

80 

580 

50 

50 

50 

1000 

1000 

1000 

3000 

8000 

4500 

4500 


2.500 
2.600 
1.600 
1.000 
3.200 

200 

200 

2.000 

800 

1.000 

200 

100 

2.750 

5.250 

2.700 

7.500 
1.240 

600 
1 .000 
1.000 

1.500 
160 

1.250 
800 

1.500 

3.000 

3.000 

2.000 

700 

200 

400 

1.500 
800 
100 

1.800 

2.500 
1.000 
3.000 
2.750 

3.500 
360 

6.500 
3.000 

60 

600 

3.000 

3.200 
1.800 

2.200 
200 

2.500 

2.000 

600 

2.000 

2.000 

4.900 


3.000 

1.600 

580 

150 

150 

150 

1.000 

6.000 

2.000 

21.000 

8.000 

9.000 

13.500 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


( 1 ) ( 2 ) 


100. Μπάρες ϋΕΕΡ 

101. Σοιχτήρες μπάρες 

102. 1‘αλοκαΟαριστήρας αυτοκινήτου ΚΑΝΌ ΚΟΥΈΚ 
163. Μοτόο υαλοκαΟατιστήτων ΚΑΝΟ ΚΟΥΈΚ 

104. Αμορτισέρ τύπου 10θ' ΕΑΝ Ο ΚΟΥΈΚ 

105. Αμορτισέρ τύπου 107 ΕΑΝ Π ΚΟΥ ΕΗ 
100. Φίλτρο ελαίου ΕΑΝ 1) ΚΟΥΕΚ 

107. Φίλτοα ελαίου 

108. Βαλβίδες εξαγωγής ΕΑΝ 1) ΚΟΥΈΚ 
100. Βαλβίδες εισαγωγής ΕΑΝ1) ΚΟΥΈΚ 

170. Ελατήοια βαλβίδων ΚΑΝΙ) ΚΟΥΈΚ 

171. Οδηγοί βαλβίδων ΕΑΝ Ο ΚΟΥΈΚ 

172. Οδηγοί βαλβίδων ΕΑΝI) ΙΙΟΥΕΚ 
1.73. Κόνο·. α.κραξωνίων ΕΑΝΌ ΚΟΥΈΚ 

174. Φωλιές υποδοχής (τάπες) 

175. Μανόμετοα ή δεκτά 1 , ελαίου 

176. Φλάντζες κεφαλής ΕΑΝΌ ΚΟΥΈΚ 

177. Παρεμβάσματα κεφαλής ΚΟΚ Ο 

178. Βάσεις ακραξωνίων .1ΕΕΡ 

179. Ασφάλειες διάφορες 

180. Ασφάλειες κιβωτίων ταχ. 

181. Ασφάλειες σασμάν 

182. Ασφάλειες κιβωτίων ταχ. 

183. Ασφάλειες σασμάν 

184. Ασφάλειες σασμάν ΕΑΝI) ΚΟΥ ΕΚ 

185. Λσοάλειες οοδέλλεε 
180. Ασφάλειες ΚΟΚ Ο 

187. Ασφάλειες διαφορικού 

188. Δίσκοι συμπλέκτου ΑΚΟ 

189. Δίσκος συμπ/.έκτου 

190. Δακτυλίδια σούστας 

191. Άκρα μπάρας ΚΟΚΙ) 

192. Βαλβίδα ελαίου Θερμοκρασίας 9278 ΚΟΚ Ο 

193. Ακρομπάρα διάφορα ΕΑΝΟ ΚΟΥΈΚ 

194. Κποδοχαί γρύνΟων ακοαεωνίοιν ΕΛΝΟ ΚΟΥΕΚ 

195. Ακρόμπαρα ΕΑΝΟ ΚΟΥΈΚ 

196. Πύρροι βοηθητική: 

197. Άίων τιμονιού αυτοκινήτου ΕΑΝΟ ΚΟΥΈΚ 

198. Υκραξών,α μεταχειρισμένα 

199. Άκια «πάρας μεταχειρισμένα 

200. Γρανάζια βοηΟ.' 1ΆΝΟ ΚΟΥΈΚ 

201. Κοκκοράκια συμπλέκτου ΕΑΝ I) ΚΟΥΕΚ 

202. Κοκκοράκια με βίδες ΕΑΝΟ ΚΟΥΕΚ 

203. Βαλβίδες στοπ ΕΑΝΟ ΚΟΥΕΚ 

204. Φίυ.πετ άξονας τιμονιού ΕΥΝΌ 110ΥΕΚ 

205. Άρτεμαν τιμονιού αυτοκινήτου παγαίως εύχρηστο ΕΟΚΟ 

206. Μπάρα τιμονιού πλήρης ΕΑΝΟ ΚΟΥΈΚ 

207. Καστάνες Νο. 460 

208. Ελατήρια Νο. 674 

209. Ιϊίδες εκκεντροφλιριν 

210. Ασφάλειε; 

211. Μλάκε; 

212. Βίδες 

213. Μπράτσο με πύρο δεξιό ΕΑΝΌ ΚΟΥΈΚ 

214. Πλάκα λειάνσεως Νο. 1697301! 

215. Ελατήοια Νο. 903 ΜΙ! 

216. Πύρροι ΚΟΠΟ 

217. ΚιΟάρετ τροχών αυτοκινήτων ΚΑΝΟ ΚΟΥΕΚ 

218. Σωλήν-ς τεποζιτων βενζίνης η » 

—1«-'. I ρ-/ζ- .αχ >τητων εύχρηστοι »ι >> 

220. Γρενάζ Νο. Ι11188Β* ,. „ 

221. Μπράτσα με πυρρο αριστείο >> 

222. Μπράτσα τιμονιού » „ 

οο/' ί[. 0> ; ύ3?υνα κεν ·?’-κ^ άτονος κινήσεως ΕΑΝΌ ΚΟΥΈΚ 
κ_,μ. Πλάκες κεντρικού άξονος συμπλέκτου ΕΑΝΌ ΚΟνΕΚ 
22ο. Ωρολογίου χιλιοαεττητού » » 

226. Ρουλεμάν συμπλέκτου 

227. Ελατήρια μίζας 


(3) (4) (5) 


2 

1 

1 
1 

2 
1 
/ 

10 

4 
8 
8 
•υ 
8 
2 
8 
1 
I 

1 

ι 

/ 

5 

1 

2 
2 
4 

I 

1 

11 

1 

2 
8 
2 


ι 

11 

Ο 

Ο 

Ο 

I 

·» 

? 

1 

ο 

η 

Ο 

Κ 

Ο 


1 


1 

1 
1 

2 
2 

2 
Ο 
« > 

1 

ο 

9 

* > 

1 
1 
1 
1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 


100 

100 

350 

500 

3500 

3500 

500 

500 

500 

500 

400 

500 

500 

2500 

250 

2000 

2500 

1500 

200 

100 

100 

100 

100 

100 

200 

400 

400 

300 

4000 

5000 

500 

1500 


400 

1000 

800 

1000 

100 

3000 

1000 

500 

3500 

500 

800 

350 

500 

2000 

2000 

300 

100 

150 

100 

300 

100 

2000 

2000 

250 

500 

3000 

500 

1000 

2000 

2000 

2000 

1500 

5000 

5000 

2000 

500 


200 
400 
350 
500 
7.000 
3. ί>00 

3.500 
5.000 
2.000 
4.000 
3.200 

1.500 
4.000 
5.000 
2.000 
2.000 

2.500 

1.500 
200 
700 
500 
100 
200 
200 
800 
400 
400 

3.300 

4.000 

10.000 

4.000 

3.000 

1.60) 

11.000 

2.400 

3.000 

100 

6.000 

1.000 

500 

7.000 

1.500 
2.400 
1.050 
2.000 
2.000 

6.000 

300 

100 

150 

200 

600 

200 

6.000 

2.000 

750 

4.500 

9.000 

500 

1.000 

2.000 

2.000 

6.00" 

1.500 
5.000 
5.000 
2.000 
1.000 
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(1) 

^ (·’)___ . 

(3) 

(ΐ) 

(5) 

228. 

Έυβολα αντλίας φρένων 

•» 

3300 

13.200 

229. 

Ζίγγια 3/4 5/8 ΕΑΝ I) ΚΟΥΈΚ ΡΟΚΠ 

5 

600 

3.000 

230. 

Κυψέλη ψυγείου ΕΑΝ Ο ΚΟΥΕΚ ΓΌΗ Π 

1 

10000 

10.000 

231. 

Ροδέλες ρουλεμάν ΡΟΚΠ 

ο 

2000 

4.000 

232. 

Κουζινέτα εκκεντροφόρου άϊονοε 

4 

500 

2.000 

233. 

Φανοί ΕΑΝ!) ΚΟΥΈΚ 

1 

800 

800 

234. 

Ηλεκτρική βοηθητική αντλία ΕΑΝ Ο ΚΟ ΥΕΚ τύπου 107 

1 

31)00 

3.000 

235. 

Βίδες κορώνας 

6 

200 

1.200 

236. 

Ασφάλειες κορώνας 

Γ> 

300 

1.500 

237. 

Διανομείς υγρών φρένων 

Γ) 

350 

1.750 

238. 

Ακροοίς μπεκ ΡΟΚΙ) 

1 

2500 

2.500 

239. 

Παξιμάδια μπολωνιών τροχ. Ε.Κ. 

2 

200 

400 

240. 

Μπουλόνια τροχών ΡΟΚΠ 

18 

200 

3.600 

241. 

Φανοί πορείας 12 ΥΟΕΤ 

Ο 
< » 

200 

600 

242. 

Κολλάρα ψυγείων 

1,63 

700 

1.140 

243. 

Κοπάκια βαλβίδων αυτοκινήτου ΡΟΚΠ 

6 

50 

300 

244, 

Ελατήρια εμβόλων Ε.Κ. 

1 

1000 

1.000 

245. 

Σωλήνες λιπάνσεως 

·_> 

1000 

3.000 

246. 

Καδένες τροχών ΙΕΕΡ 600 X 16 

1 

1000 

1.000 

247. 

Φύλλα σούστας 

14 

1000 

14.000 

248. 

Σούστες πλήρεις εμπρόσθιες αυτοκινήτου Ε.Κ. 

4 μετ. 

2000 

8.000 

249. 

Φύλλα σούστας παραμάνας Ε.Κ. 

ί 

2500 

17.500 

250. 

Σούστες πλήρεις παλαιαί εξ επιστροφής Ε.Κ. Νο. 2 

2 

2000 

4.000 

251. 

Πολύσφινο Ε. ΚΟΥΈΚ 

ϊ 

2000 

2.000 

252. 

Μαρκούτσια γρασαδόρου 

ο 

200 

ΟυΟ 

253. 

Σωληναράκια οοένων διάυοοα 

ο 

• ) 

1400 

4.200 

254. 

Ζυγγιά Ε. ΚΟΥΕΚ 

. 1 

400 

1 .200 

255. 

Φανάρια φιξ 

> ί 

800 

2.40ο 

256. 

Λκραξόνια ΡΟΚI) 

2 

4ο00 

8.000 

257. 

Ακρόμπαρο ΛΚΟ 

ί 

1000 

1.000 

258. 

Σπιράλ χιλιομετρητού διάφορα 

1 

1500 

1.500 

259. 

Ελαστικός σωλήν κολλάρων ψυγείων 

2.70 

700 

1.890 

260. 

Φλάντζες διάφορες 

4 

300 

1.200 

261. 

Σκουλαρίκια σούστας 

3 

500 

1.500 

262. 

Ελαστικά καλύμματα 

14 

150 

2. 100 

263. 

Παξιμάδια διάφορα 

8 

150 

1.200 

264. 

Λαστιχάκια φρένων διάφορα 

7;| 

ί 50 

; 1.450 

265. 

Ελατήρια Ε. ΚΟΥΕΚ 

Ιο 

150 

1.500 

266. 





267. 

Βάσεις κινητήρων διάφορες 

* 9 

700 

2.100 

268. 

Φύλλα σούστας 

318 

1000 

31.800 





899.110 


ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
Ρουλεμάν Διάφορα 


ΑριΟ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΛΙΚΟΤ 
καρτελ. 

( 1 ) ( 2 ) 


1 · Ρουλεμάν Νο. 6205 

2. Ρουλεμάν δυναμού οπίσθια 17-44 11 ΕΝ 174 Κ.Μ.--17 Μ 

3. Ρουλεμάν δυναμού εμπρόσθια λυόμενα 20-52- 15 Κ.Μ. 20 

4. Ρουλεμάν ένσφαιεα 20--52-15 8ΚΡ 6304 

5. Ρουλεμάν Νο. 1209-Τ 

6. Ρουλεμάν λυόμενα Α— 200 αυτοκινήτου ΡΟΚϋ (47 X 20 X 12) 
ι . Ρουλεμάν ένσφαιρα Νο. 6203 

8. Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά 20,47.20. 6 8ΚΓ 3204 
0. Ρουλεμάν Νο. ΚΙ.8 10 

10. Ρουλεμάν 6203 2Ζ Ε 17 40 X 17 X 10 

11. Ρουλεμάν ένσφαιρα 6305 Ζ 

12. Ρουλεμάν 4203 ΘΡΟΣ 

13. Ρουλεμάν ένσφαιρα Νο. 2θ5\ν 24-52-15 

14. Ρουλ εμάν ένσφαιρα 6307 Ζ 

15. Ρουλεμάν ένσφαιρα 40—80—18 ΕΓ> 4110 8ΚΡ 6008-1208 
1θ. Ρουλεαάν ένσφαιρα διάφορα 

17. Ρουλεμάν Νο. 6307 8ΚΓ 

18. Ρουλεμάν ένσφαιρα 6308 ΖΝΙ1 


Ποσότητα Τιμή μονάδοε Δραχμές 


ί) 

(4) 

(· Γ >) 

1 

400 

400 

10 

350 

3.500 

11 

350 

3.850 

3 

800 

2.400 

1 

1500 

1.500 

υ 

υΟΟι» 

4.000 

ν 

1500 

3.000 

♦ > 

2000 

6.000 

1 

500 

500 

12 

900 

10.800 

2 

900 

1.800 

7 

1500 

3.000 

6 

1200 

7.200 

2 

1500 

3.1)00 

2 

1500 

3.000 

2 

800 

1 600 

2 

1500 

3.000 

1 

2000 

2.000 
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( 1 ) 

19. 

20 . 
21 . 
22 . 

23. 

24. 

25. 
20 . 
27. 

20 . 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 
61. 
62. 


63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68 . 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 
81. 


_ ( 2 )___ 

Ρουλειιάν ένσφαιρα Νο. 88508 

Ρουλεαάν ένσφαιρα 40—110—27 8ίν 1· \ ίϊ 6408 

Ρουλεμάν ένσφαιρα 50—110—27 8ΚΡ 6310 

Ρουλεμάν ένσφαιρα 70-125-23 7214 Μ ΙΒ 4102 4597 

Ρουλεμάν ένσφαιρα 75-130-25 ΡΑΡΝΙΚ 721568Β 8439-474103 ΙΛ Γ /5 

Ρουλεμάν άνευ στεφάνης Νο. 14138 

Ρουλεμάν Νο. 6214 Ζ 

Ρουλεμάν ένσφαιρα 60—130—21 ΡΑΡΝΙΚ 6312\ν ΙΒ 4022 

Ρουλεμάν ένσφαιρα διάφορα 60—150—25 ΡΑΡΝΙΚ 6412 \Υ ΙΒ 4138—3392 

782 = 08 20412 

Ρουλεμάν ένσφαιρα 6211 Ζ 1210 Κ 
Ρουλεμάν κυλινδρικά 4ΗΥΑΤΤ 7200 3Β-9636 
Στεφάναι ρουλεμάν Η ΥΑΤΤΟΚ-206 ΙΒ- 3720 
Ρουλεμάν κυλινδρικά ΙΙΥΑΤΤ 31253 3Β 4478 
Ρουλεμάν κυλινδικά ΙΒ 3739 
Στεφάνι ρουλεμάν Η ΥΑΤΤ ΟΚ—304 ΙΒ-3740 

Ρουλεμ.άν κυλινδρικά Η4 ΑΊ ΙIΚΟΒΕ ΕΖ 7201 ΙΒ 3396 ΚΑΘΕ ΟΚ— 

209 ΙΒ 4370 

Ρουλεμάν μετά στεφάνης δια ΌΕ εξακ. 

Ρουλεμάν κυλινδρικά οξειδωμένα 
Στεφάναι ρουλεμάν οξειδωμένα 
Στεφάναι 3Β 8972 

Ρουλεαάν κυλινδρικά Η ΥΑΤΊ ΗΟΙ10 I 12081 ΒΟΝΕΤ ΚΟΒΕ ΜΑ 
3206 3577 εν τη ΡΟΚΙ) 

Ρουλεμάν κυλινδρικά Η ΥΑΤΊ ΚΟΒΕΕΊ’ 1424 ΚΕΟΕ 
Ρουλεμάν κυλινδρικά οξειδωμένο 

Ρουλεμάν Θρόστ ΡΟΗ Ο 48-7580 

Ρουλεμάν Θρόστ ΜΕΟ 9729 

Ρουλεμάν κυλινδρικά 54000 26, 8 X 37, 2 X 24,4 

Ρουλεμάν ένσφαιρα 6218 28 X 55 X 11 

Ρουλεμάν Θρόστ ΟΤ-935 

Ρουλεμάν Νο. 3982 — 04/3147 

Ρουλεμάν αποσιμπλέξεως 1206 Τ8 7580Α ΡΟΚΓ) 

Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά 25-52-20.6 5ΚΡ 3205 
Ρουλεμάν ένσφαιρα ΝΙ) 909 701 909601 λ.υόμενα 
Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά 50-110—24 8ΚΡ 1310 
Ρουλεμάν κωνικά 2Ρ 7779 359-354 
Στεφάναι ρουλεμάν Νο. 8Ρ 1180 15250 

Ρουλεμάν μακαρονοτά 20 χ 38 χ 25 
Ρουλεμάν μακαρονοτά 
Ρουλεμάν βοηθ. σασμάν 
Ρουλεμάν κυλινδρικά Ε.Κ. 

Ρουλεμάν κυλινδρικά ΙΙΥΑΤΤ ΚΟΕΕΕΤ 7720 ΚΕΟΕ ΟΒ-211 ΙΒ- 
3708 

Στεφάναι ρουλεμάν ΙΒ-3709 

Ρουλεμάν μετά στεφάνης Νο. κώνος 559 στεφάνη 552 κυλινδρ. κωνικά 
Ρουλεμάν μετά στεφάνης 552 Κ 558 

Ρουλεμάν κυλινδρικά ΒΟΝΕΤ ΚΟΕΕΕΖ Μ-1312 ΕΗ ΙΙΥΑΤΤ ΚΑΘΕ 
Κ-1312 

Ρουλεμάν κωνικά κυλινδρικά 'ΓΙΜΚΕΝ ΟΑΝΕ Νο. 15523 
Ρουλεμάν πλήρη 2Κ 641 
Ρουλεμάν κυλινδρικά κωνικά ΡΑ(> Κ 663 
Στεφάναι ρουλεμάν κυλ. κωνικά ΕΑΟ 652 Κ. 

Ρουλεμάν αντλιοστασίου Κ-4Νο-322-ΜΑΝΑ 
Στεφάναι ρουλεμάν 9Μ. 5606 

Στεφάναι ρουλεμάν κυλινδρ. κωνικών ΤΙΜΚΕΝ 892 Β 

Ρουλεμάν κυλινδρ. κωνικά ΒΟ\ΈΚ 898 

Ρουλεμάν 

Στεφάναι ρουλεμάν 772 

Ρουλεμάν κωνικά κυλινδρ. ΒΟΥΕΗΟΟΝΕ 898 ΟΒ-4852 892 Β ΟΒ 
4856 

Στεφάναι ρουλεμάν 898 ΟΒ-4851 

Ρουλεμάν κωνικά κυλινδρικά ΤΙΜΚΕΝ ΤΟΝΕ 09078 ΟϋΡ 09194 

Ρουλεμάν κωνικά κυλινδρικά ΤΙΜΚΕΝ ΟΟΝΕ 528 01; Ρ 522 

Ρουλεμάν κωνικά ΤΙΜΚΕΝ ΤΟΝΕ 2785 ΟΓΡ 2720 

Στεφάναι ρουλεμάν 3320 

Ρουλεμάν κωνικά κυλινδρικά Νο. 30206 

Ρουλεμάν κωνικά κυλινδρικά Νο. 14138-14274 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά 214 Μ.Ε άνευ στεφάνης οξειδωμένα 


(3) 

(4) 

(5) 

1 

2200 

2.200 

2 

2000 

4.000 

2 

2200 

4.400 

11 

2500 

27.500 

3 

3000 

9.000 

2 

800 

1.600 

1 

3000 

3.000 

3 

2500 

7.500 

5 

2500 

12.500 

3 

3000 

9.000 

4 

2800 

11.200 

5 

500 

2.500 

7 

4000 

28.000 

2 

4000 

8.000 

4 

800 

3.200 

4 

3000 

12.000 

1 

2500 

2.500 

2 

500 

1.000 

2 

400 

800 

2 

800 

1.600 

1 

2000 

2.000 

1 

2400 

2.400 

1 

400 

400 

1 

2000 

2.000 

1 

2000 

2.000 

2 

1500 

3.000 

1 

1800 

1.800 

3 

1800 

5.400 

1 

2500 

2.500 

1 

2500 

2.500 

3 

2000 

4.000 

4 

2000 

8.000 

4 

1800 

7.200 

5 

3000 

15.000 

1 

500 

500 

1 

500 

500 

1 

500 

500 

2 

1800 

3.600 

5 

2000 

10.000 

7 

2000 

14.000 

3 

800 

2.400 

1 

800 

800 

1 

1000 

1.000 

2 

2000 

4.000 

2 

3500 

7.000 

1 

500 

500 

1 

500 

500 

2 

500 

1.000 

2 

25000 

50.000 

1 

850 

850 

1 

800 

800 

1 

1000 

1.000 

5 

4000 

20.000 

ο 

1000 

3.000 


Ο 

2 

2 

1 

4 

1 

1 

2 

ο 


2500 

1000 

2000 

1000 

1000 

1000 

6000 

4000 

1000 


7.500 

2.000 

4.000 

1.000 

4.000 

1.000 

6.000 

8.000 

2.000 
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( 2 ) 


Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά ΤΙΜΚΕΝ ΟΟΝΕ 247X0 <II 'Ρ 24721 διάφορα 
Ρουλεμάν Νο. 11300 Κ. 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά Νο. 30210 
Ρουλεμάν ενσφ. διπλά κωνικά 8ΚΡ 1310 
Ρουλεμάν μετά στεφάνης οξειδωμένα 
Ρουλεμάν ένσφαιρα Νο. 3305 
Ρουλεμάν θρόστ 13-32-11 ΒΟΕΕ 253200 1158 
Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά 55-120-29 ΜΓ)-2611 
Ρουλεμάν κυλινδρικά Η ΥΑΤΤ 99007 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά ΤΙΜΚΕΝ 00ΝΕ 366 άνευ στεφάνης 
Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά Νο. 3577 
Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά Νο. 2205 

Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά κωνικά Νο. 2213Κ 
Στεφάνη ρουλεμάν ΙΒ 3970 
Στεφάνη ρουλεμάν Νο. ΚΑ Ρ/Κ 1309 
Ρουλεμάν κυλ/κά Νο. 11162 
Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά Νο. 566-02/3255 
Ρουλεμάν ένσφαιρα 8ΚΕ 6011 Κ 
Ρουλεμάν ένσφαιρα δΤΕϋΚ 6411 55 X 140 X 33 
Ρουλεμάν Κ.462-453 μετά στεφάνης 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά ΒΟΝΕΒ ΟΟΝΕ ΒΤ 1779 ΟϋΡ ΚΤ 1729 X 
21075 

Ρουλεμάν μετά θήκης Νο. 21075-21212 
Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά 26881/26823 
Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά 11590 ΟΙΙΡ 11520 
Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά 3306 X ΒΑΕΕ ΒΜ-ΜΒδ 30 Κ 

Ρουλεμάν Νο. 6207 ΡΑΟ 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά ΒΟΝΝΕΚ ΟΟΝΕ ΒΤ 28682 
Ρουλεμάν ένσφαιρα 14 Β 6313 
Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά δΚΡ 3212 
Ρουλεμάν ένσφαιρα δΚΡ 6221 και 6214 
Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά 62-130-60 δΚΡ 3312 
Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά δΚΡ 80 X 40 X 30 Νο. 3208 
Ρουλεμάν οξειδωμένο 
Ρουλεμάν ένσφαιρα Ρ.Β.Ο 6304 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά ΟΟΝΕ 21 ΒΑ ΟϋΡ 23 ΤΙΜΚΕΝ 

Ρουλεμάν κυλ/κά II ΥΑΤΤ 99000 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ-κά 355 ΟϋΡ 354 

Στεφάναι ρουλεμάν ν.. 142760 

Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά 8ΚΡ 1207 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά ΤΙΜΚΕΝ ΟΟΝΕ 47685 ΟυΡ 47621 

Ρουλεμάν ένσφαιρα 8ΚΡ ΒΕ8 61 «για δυναμό 47 X 19 X 14» 

Ρουλεμάν Νο. 1054 τρακτέρ Νο. 24 
Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά 25877 25821 διάφορα 
Ρουλεμάν κωνικά IV 18 
Στεφάνες ρουλεμάν . 5250 

Στεφάναι ρουλεμάν οπισθ. τραγών διαφορικού 06 ΙΑ 7540 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά ΟΟΝΕ δ Ο 7246 Η ΟΟ'Ρ ΙΟ 7408 Κ 3379 

Στεφάναι ρουλεμάν 3339 

Ρουλεμάν κυλ/κά 10 7904 Κ 

Ρουλεμάν κυλ/κά Νο. Αβ 512 164 

Θήκες ρουλεμάν Νο. ΑΟ 512 165 

Ρουλεμάν κυλ/κά 510526 

Ρουλεμάν κυλ/κά Νο. 15112 15250 

Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά δΚΕ 1215 

Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά Νο. 1212 40-60-12 60-110-22 

Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά 1209 

Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά ΜΚ 6314—4314 

Ρουλεμάν με ασφάλεια 7211 Β 

Ρουλεμάν ένσφαιρα 6204 Ζ 6203 

Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά ΓΑΟ 1213 65 X 120 > 23 

Ρουλεμάν Βεντιλαντέρ 800 420 τρακτέρ Νο. 24 

Ρουλεμάν ρεγουλατόρου τρακτέρ 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά ΟΟΝΕ 33275 ΟϋΡ 33472 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά μετά στεφάνης ΡΟΚ Ο Νο. ΑΚ 3784 ρουλ. Κ. 

3727 Στεφ. 

Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά 3213\Υ 5213 

Ρουλεμάν κυλ/κά σασμάν 1ΕΕΡ Ν 94322 

Ρουλεμάν κωνικά κυλινδρικά ΤΙΜΚΕΝ ΟΟΝΕ 399α ΟΤίΡ 394α 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(3) 

149. 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά (10ΝΚ 3920 ΟΙ. Ρ 3982 

2 

1500 

■ 3.000 

150. 

Ρουλεμάν Νο. 33281 

4 

1500 

6.000 

151. 

Στεφάνη ρουλεμάν Νο. 1729 

Στεφάνες ρουλεμάν διάφορες 

Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά κωνικά 8 Κ1 1312 Κ 

1 

800 

800 

152. 

3 

800 

2.400 

153. 

0 

1900 

5.700 

154. 

Ρουλεαάν ένσφαιρα 1210 Ιν 

8 

1700 

13.600 

155. 

Ρουλεαάν κυλ/κά 1307-4Β-3693 ΒΟΕΕ 1307ΖΑ4Β-4582 

1 

1000 

1.000 

156. 

Στεφάναι ρουλεαάν 2051 

1 

800 

800 

157. 

Ρουλεμάν αανιατού 

2 

300 

600 

158. 

Ρουλεαάν κωνικά κυλ/κά 14131 ΟϋΡ 14278 

7 

1000 

7.000 

159. 

Στεφάναι ρουλεαάν ΟΙ Ρ 2720 

2 

800 

1.600 

160. 

Ρουλεαάν Νο. 3490 και 3320 

2 

1000 

2.000 

161. 

Ρουλεμάν αετά στεφάνη; Νο. 3984—3920 

2 

1200 

2.400 

162. 

Ρουλεμάν ένσφαιρα Νο. 6303 

12 

1200 

14.400 

163. 

Ρουλεμάν κωνικά κυλινδρικά μετά στεφάνης Νο. 386Α 

Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά 8ΚΡ 1208 Κ 

1 

1000 

1.000 

164. 

4 

1800 

7.200 

165. 

Ρουλεμάν ένσφαιρα κωνικά 1208 Κ 

1 

1800 

1.800 

166. 

Ρουλεαάν κωνικά κυλ/κά (Χ)ΝΈ 2578 ΟΙ Ρ 2523 

2 

3000 

6.000 

167. 

Ρουλεαάν κωνικά κυλ/κά μετά στειοάνης 2523-2558 

3 

.3000 

9.000 

168. 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά 3586 ΟΙ Ρ 3525 2523 

4 

6000 

24.000 

169. 

Ρουλεμάν κωνικά κυλινδρικά μετά στεφάνης 3525—3576 

Ρουλεμάν κυλ/κά άξονος βοηθ. σασμάν 94622 

3 

6000 

18.000 

170. 

1 

3000 

3.000 

171. 

Ρουλεαάν κυλ/κά 4 Β Π .15 10—150 

1 

1000 

1.000 

172. 

Ρουλεμάν κυλ/κά 41 ί 1115 10-144 

1 

1000 

1.000 

173. 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά 368α ΟϋΡ 362α 2 X 3 1/2 

ο 

800 

2.400 

174. 

Ρουλεμάν κυλ/κά 1 1/8 X 13/8 χ 2 

2 

800 

1.600 

175. 

Ρουλεμάν ρεγουλατόρου τρακτέρ Νο. 21 215242 

1 

200 

200 

176. 

Δακτύλιοι ρουλεμάν σφυκτήρες ή κώνοι διάφοροι 

40 

150 

6.000 

177. 

Ρουλεμάν ένσοαιοα κωνικά 1209 Κ 

4 

1500 

6.000 

178. 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά ΖΚΚ 30205 45 χ 85 X 21 

2 

4000 

8.000 

179. 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά ΖΚΕ 30210 50 X 90 X 22 

1 

4200 

4.200 

180. 

Ρουλεμάν κωνικά διπλά ένσφαιρα 1212 κωνικά 8ΚΓ 60 X 11 X 22 

3 

2000 

6.000 

181. 

Ρουλεμάν άνευ στεφάνης Νο. 2Κ 641 οξειδωμ. 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά Νο.529 X 522 

1 

500 

500 

182. 

1 

1000 

1.000 

183. 

Ρουλεμάν κυλ/κά σασμάν ΟΗΕΒΒΕΕΤ 

4 

1000 

4.000 

184. 

Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά κωνικά 8ΚΓ 1211 Κ ΚΟΤΟ 55 X 100 X 21 

4 

1900 

7.600 

185. 

Ρουλεμάν Νο. 359-8 

1 

600 

600 

186. 

Ρουλεμάν διπλά ένσφαιρα 

2 

1000 

2.000 

187. 

Ρουλεμάν κυλ/κά 510526 

5 

3000 

15.000 

188. 

Ρουλεμάν κυλ/κά 507226 43003 

5 

3500 

17.500 

189. 

Ρουλεμάν κυλ/κά 507225 

2 

3500 

7.000 

190. 

Ρουλεμάν Νο. 7308Β 

1 

6000 

6.000 

191. 

Ρουλεμάν κυλ/κά 7Ε 166 ΒΛΕΕ 2231 

4 

800 

3.200 

192. 

Στεφάναι ρουλεμάν εξωτερ. ΒΑΕΕ ΙΑ 2331 47621-30315 

Στεφάναι ρουλεμάν εσιοτερικά ΒΑΕΕ ΙΑ-2247 

2 

1000 

2.000 

193. 

4 

600 

2.400 

194. 

Στεφάναι ρουλεμάν διάφοροι 

Ρουλεμάν 8Β 257ΙΕ 

3 

400 

1.200 

195. 

2 

1000 

2.000 

196. 

Στεφάναι ρουλεμάν 4Γ 4683 

Ροδέλλα ρουλεμάν 4Ρ 4683 

1 

450 

450 

197. 

1 

200 

200 

198. 

Ρουλεμάν τροχαλιών 19485 ή ΒΑ 311 οξειδωμ. 

1 

400 

400 

199. 

Στεφάναι ρουλεμάν τροχαλιών εξωτερ. ΙΑ-2231 

2 

250 

500 

200. 

Ρουλεμάν 7/8x2 ΓΕ8-7 

1 

800 

800 

201. 

Ρουλεμάν ένσφαιρα Νο. ΙΒ 4108-206 

2 

600 

1.200 

202. 

Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά ΡΑΟ 3210 50 X 90 χ 30 

5 

1200 

6.000 

203. 

Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά ΡΑΟ 1304 κινητήρας ξηοαντ. Νο. 2 οξειδ. 

1 

250 

250 

204. 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά 33472-3053 

2 

3000 

6.000 

205. 

Ρουλεμάν κυλ/κά Μπριστιρέκ 1)6 ΡΗ8 1 3/8 


1100 

5.500 

206. 

Ρουλεμάν 1313 Κ 

1 

2000 

2.000 

207. 

Ρουλεμάν Νο. 6309 ΟΜ 

2 

1000 

2.000 

208. 

Ρουλεμάν άνευ στεφάνης Νο. Κ 11162 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά δια ΕΒ 21075-40 

1 

800 

800 

209. 

2 

2500 

5.000 

210. 

Στεφάναι ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά 21212-40 

2 

800 

1.600 

211. 

Ρουλεμάν ένσφαιρα Νο. 6302 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά 28682 οξειδ. 

Ρουλεμάν κυλ/κά Ρ, 8 4218-ΒΑ 

Ρουλεμάν οξειδωμένο Νο. 282708 

Ρουλεμάν κυλ/κά σλόντερ Νο. 60 X 130 X 31 

Ρουλεμάν εμπρόσθιον τροχών Ε.Β. ΑΚ 11182 

Στεφάνες ρουλεμάν Νο. ΑΚ 354 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

4 

600 

600 

212. 

213. 

214. 

215. 

216. 
217. 

500 

1000 

1000 

1200 

2500 

866 

1.000 

4.000 

1.000 

1.200 

2.500 

3.200 
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223. 
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247. 

248. 

249. 

250. 

251. 
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256. 
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258. 

259. 

260. 
261. 
262. 

263. 

264. 

265 . 

266. 
267. 
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( 2 ) 

Ρουλεμάν διά ρεγουλατόρου (6600099) 

Ρουλεμάν ατέρμανος Ιηΐβΐ’ηβΐίοη&ΐ 
Ρουλεμάν διπλά κυλ/κά (4Ρ 4684) 8Ρ 3170 
Ρουλεμάν 62052 Κ5 διά συμπυκνωτήν εκκοκ/ρίου 
Ρουλεμάν Νο. 2205 

Ρουλεμάν 1050/115/16 διά εκκοκ/ρίου (διάφορα) 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά Νο. 30-200 

Ρουλεμάν κυλ/κά ΚΟΕ 613 132 Στεφ. 611 133 90 X 40 X 22 
Στεφάναι ρουλεμάν 6Β-133 
Ρουλεμάν μετά στεφάνης Νο. 42687-42620 
Ρουλεμάν αυτολίπαντα Ν'ο. 2150 

Ρουλεμάν μετά στεφάνης κωνικά Κυλ/κά (κώνος 2474 στεφ. 2420/3) ΡΟΗ I) 
Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κύ μετά στεφάνης Νο. 26137 

Ρουλεμάν αυτολίπαντα 2Κ Τ-138Χ 13311 

Ρουλεμάν αυτολίπαντα σπαρτικάων Νο. 35-1102 6206Ε 

Ρουλεμάν Νο. 63072 

Ρουλεμάν Νο. 11162 - 11300 ρουλεμάν 

στεφάνες 

Στεφάνες ρουλεμάν Νο. 11300 

Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά 1308 Μ διά κυκλώνα 40 X 90 χ 23 
Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά διά χορτοκοπτική λέμβον 62.100, 21 409017 
Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά μετά στεφάνης 3193 -3120 
Ρουλεμάν κυλ/κα Νο. 3193-3120 (3377/ (11» τιμολογίου) 

Στεφάνη και οουλεμάν 

Ρουλεμάν Νο.' 214 ΜΓ 

Ρουλεμάν κυλ/κά άνευ στεφάνης Νο. 3595 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά άνευ στεφάνης Νο. 3595 

Ρουλεμάν κυλ/κά οξειδωμένα 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά μετά στεφάνης 2788-2729 οξειδωμένο 

Ρουλεμάν ένσφαιρα διπλά 1210 

Ρουλεμάν ένσφαιρα Νο. 6005 47-25-12 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά 12649-12610 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά 1 . ϋΕΕΚΕ 48548-48540 

Ρουλεμάν κωνικά κυλ/κά Νο. 15101 

Ρουλεμάν ένσφαιρα 6314 150 χ 35 

Ρουλεμάν ΙΒ-4108 ένσφαιρα 

Ρουλεμάν ένσφαιρα Νο. 362 Λ 

Ρουλεμάν ένσφαιρα 7217 Η 

Ρουλεμάν διπλά θρόστ ΖΡΕ 8ΚΕ 310 

Ρουλεμάν αυτολίπαντα Νο. 88128 

Ρουλεμάν αυτολίπαντα Νο. ϋΟ 11538-22800 

Ρουλεμάν κωνικά Νο. 9944-12101 

Στεφάνες ρουλεμάν Νο. 15245 

Ρουλεμάν κωνικά μετά στεφάνης Νο. 182051 

Ρουλεμάν Νο. 11162 

Ρουλεμάν μετά στεφάνης Νο. 15100/4 

Ρουλεμάν μετά στεφάνης Νο. 24780 

Ρουλεμάν (3309) τρακτέρ χορτοκοπτ. 

Στεφάνι Νο. 11520 

Ρουλεμάν ,ΚΜ 56 

Ρουλεμάν άνευ στεφάνης Νο. 3595 
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(3) 

(4) 

(3) 

1 

500 

500 

1 

1000 

1.000 

2 

1000 

2.000 

4 

1800 

7.200 

1 

1900 

1.900 

11 

1200 

13.200 

1 

1000 

1.000 

1 

1200 

1 .200 

1 

800 

800 

ο 

3500 

10.500 

2 

1000 

2.000 

. > 

2000 

6.000 

1 

1800 

1.800 

4 

2000 

8.000 


500 

3.500 

1 

4000 

4.000 

Γ) 

/. 

1000 

9.000 

-1 

»:> 

800 

2.400 

• 1 

2500 

7.500 

1 

3800 

3.800 

1 

2000 

2.000 

2 

6000 

12.000 

ϊ 

1000 

1.000 

) 

800 

800 

1 

1200 

1 .200 

1 

1200 

1 .200 

2 

300 

600 

1 

400 

400 

5 

1500 

7.500 

24 

1000 

24.000 

5 

2000 

6.000 

2 

6000 

12.000 

1 

5000 

5.000 

1 

4000 

4.000 

2 

3500 

7.000 

I 

1000 

1.000 

I 

1200 

1 .200 

2 

1200 

2.400 

η 

7000 

28.000 

2 

7000 

14.000 

6 

1900 

11.400 

6 

1000 

6.000 

1 

4000 

4.000 

2 

1900 

3.800 

? 

2000 

2.000 

1 

2100 

2.100 

1 

2000 

2.000 

1 

1000 

1.000 

1 

2000 

2.000 

1 

1000 

1.000 



1.392.100 


ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Ανταλλακτικών και Σπαρτατικών 


Αριθ. 

καρτ. 

(1) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟV 

(2) 

Π οσότητα 

(3) 

Τιμή μοναδ. 

(4) 

V/.· 

(5) 

1 . 

Άξονες αρότρων 

2 

2500 

5.000 

2. 

Άξονες αρότρων 

12 

2500 

30.000 

3. 

Γρανάζ σπαρτικών 

2 

300 

600 

4. 

» )) 

5 

300 

1.500 

5. 

» )) 

1 

300 

300 

6. 

Γρανάζ ατέρμονος 

3 

200 

600 

7..; 

Οδοντωτοί τροχοί 

9 

200 

1.800 

8·! 

Γρανάζ λιπαντοδιανομέως 

χ ' 7· - ■ 

400 

2.800 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


11)_ (2)_____ 

Π. Καστανιές λιπαντοδιανομέωε 

10. Γρανάζ καστανιές 

11. Βάση μαχαιριών 

12. Μοχλός έμπα, τροχών 

13. Γρανάζ σπαρτικών διανομέων σίτου 

14. Διανομείς βάμβακος 

15. Σωλήνες σπαρτικών σίτου 

16. Κουβαρίστρες σβάρνας ραμσον 

17. Κουζινέτα καλλιεργητών (μουαγιέ) 

18. Κουζινέτα δισκοσβαρνο'ιν ομφλ. 89. 95, 91 ΚΑΜδΟΜδ 

19. Μοχλοί αρότρων 

20. Μοχλός αρότ:ων ρυμίσεΐνς 

21. Φωλιές καλλιεργητών 

22. Γρανάζ σπαρτικών 

23. Όνυχες καλλιεργητών 

24. Καπάκια διανομέως σπαρτικών 

25. Έδρανα σβαρνών ορειχάλκινα 

26. Έδρανα σβαρνών ορειχάλκινα 

27. Μπρακέτα αρότρων Καστάνιες 

28. Κουζινέτα δισκοσβαρνών 

29. Κουζινέτα δισκοσβαρνών 

30. Γρανάζια σπαρτικών 

31. Βάσεις εμπρόσθιοι άξονος 

32. Λαμάκια σπαρτικό) ν 

33. Βάσεις κυλίνδρων 

34. Κόπλερ κινήσεως σπαρτικών 

35. Πώματα τροχών αρότρων διάφορα 

36. Λναστρεπτήρες 

37. Μπράτσα άξονες 

38. Άξονες οπισθίων τροχών 

39. Μαχαίρια φρέζας 

40. Υνία Όλιβερ 

41. Γρανάζ Καστάνιας σπαρτικών βάμβακοε 

42. Εξάρτημα βάσεως λιπαντοδιανομέωε 

43. Γρανάζ ανυψωτήρος 

44. Καστάνιες 

45. Άξονες οπισθίων τροχοιν μετά δίσκων 

46. Ρεγουλατόροι αρότρων 

47. Ελατήρια διάφορα 

48. Ελατήρια γραναζιών 

49. Δίσκοι διανομέως αραβοσίτου σπαρτικών 

50. Γρανάζ ορειχάλκινα σπαρτικοιν 

51. Βάσεις αρότρων Β1)0 δΑδΚ 

52. Δίσκοι σπαρτικών 

53. Δίσκοι σπαρτικών αραβοσίτου 

54. Ελάσματα σπαρτικής 

55. Ρυθμισταί σπαρτικών σίτου (πτερ’' α) 

56. Δίσκοι σπαρτικών αραβοσίτου 

57. Καστάνιες σπαρτικών συμπλ ’κ μ 

58. Καπάκια ασφαλιστικά 

59. Γρανάζια σπαρτικών 

60. Εξαρτήματα αρότρων 

61. Μάτια αλλύλλου σπαρτικά (άχρηστα) 

62. Άλυσσος σπαρτικών μηχ/νών Νο. 32 

63. Μαχαίρια αρότρων 

64. Βάσεις αξόνων 

65. Γρανάζ σπαρτικών ακατέργαστα 

66. Γρανάζια διανομής αραβοσίτου 

67. Ελατήρια σπιράλ σπαρτικών 

68. Τόξα ανυψωτικών 

69. Δίσκοι δισκοσβαρνών τύπου ΚΑΜ10ΜΕ8 22 

70. Δίσκοι λιπαντοδιανομέωε 

71. Υνία κίλιφερ 

72. Ανεμιστήρες κοκκοράκι λιπαντοδιανομέως 

73. Λναστρεπτήρες 

74. Καπάκια διανομής σπαρτικόν απαβοσίτου αριστερά 

75. Καπακια διανομής σπαρτικών απαβοσίτου 

76. Ομφαλοί αποστάσεων 

77. Δίσκοι ασφαλίσεων δισκοσβάρνα. 


(3) 

(4) 

(3) 

10 

200 

2.000 

5 

400 

2.000 

1 

500 

500 

3 

400 

1.200 

14 

300 

3.200 

ο 

») 

400 

1.200 

9 

100 

900 

13 

100 

1.300 

4 

500 

2.000 

13 

300 

3.900 

1 

400 

400 

2 

200 

400 

20 

300 

6.000 

7 

500 

3.500 

6 

300 

1.800 

2 

100 

200 

13 

250 

3.250 

15 

250 

3.750 

2 

200 

1.000 

5 

200 

1.000 

2 

200 

400 

13 

400 

5.200 

24 

400 

9.600 

Ο 

·> 

100 

300 

2 

250 

500 

1 

350 

350 

13 

150 

1.950 

10 

250 

2.500 

7 

800 

5.600 

2 

500 

1.000 

27 

60 

1.620 

2 

500 

1.000 

.1 

500 

1.500 

1. 

200 

200 

·> 

500 

1.500 

·) 

200 

400 

4 

780 

3.120 

3 

200 

600 

35 

150 

5.250 

8 

200 

1.600 

16 

500 

8.000 

2 

500 

1.000 

1 

800 

800 

8 

1000 

8.000 

3 

1000 

3.000 

10 

200 

2.000 

5 

200 

1.000 

Γ> 

1000 

5.000 

ο 

500 

1.000 

4 

400 

1.600 

12 

500 

6.000 

4 

500 

2.000 

17 

40 

680 

7,50 

50 

375 

2 

400 

800 

2 

800 

1.600 

9 

400 

3.600 

7 

500 

3.500 

2 

200 

400 

2 

1000 

2.000 

23 

1000 

23.000 

ο 

.) 

1000 

3.000 

1 

2000 

2.000 

1 

500 

500 

12 

250 

3.000 

2 

250 

500 

4 

250 

1.000 

14 

200 

2.800 

1 

600 

600 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


(1) 

(2) 

(3) 

78. 

Δίσκοι σβάρνας Η. ΙΆΕΚ8ΤΟΝΟΓ 

68 

79. 

Οδηγοί σπόρου αριστερά X 842 

10 

80. 

Οδηγοί σκόρου δεξιά X 840 

10 

81. 

Οδηγοί σπόρου αραβοσίτου 

8 

82. 

Καστάνιες κινήσεως τροχώνδεις X 283 

14 

83. 

Καστάνιες κινήσεως τροχών ΖΛ 166 

15 

84. 

Καστάνιες κινήσεως τροχών αριστερά 

15 

85. 

Κοκκοράκια καστάνιας κινήσεως τροχών 

17 

80. 

Κοριό να ρυθμίσεως σπόρου X 216 

1 

87. 

Βάσεις λεβιέ αναβατόρου X 505 

2 

88. 

Εξαρτήματα βάσεως /.εβιέ X 506 

0 

89. 

Εξαρτήματα αναβατόρου 

4 

90. 

Εξαρτήματα λεβιέ 

2 

91. 

Κεφαλαί λεβιέ σωλήνων χαλύβδινοι X 290 

36 

92. 

Γρανάζ σπαρτικών σίτου πεταλίων 

4 

93. 

Βάσεις σπαρτικών 

32 

94. 

Πεταλούδες 2Α-874 

20 

95. 

Βάσεις άξονος αρότρου 

. ι 

96. 

Άξονες τροχών αρότρων 

4 

97. 

Άξονες τροχών αρότρων 

4 

98. 

Άξονες τροχών αρότρων 

2 

99. 

Βάσεις κιβωτίων σπαρτικής 

3 

100. 

Γρανάζια διπλά αλίσσου άξονος τροχών 

9 

101. 

Κουζινέτα άξονος διανομέως εμπρόσθιοι 

4 

102. 

Κουζινέτα άξονος διανομέως 

.ι 

103. 

Γρανάζια κινήσεως στεφάνης 

2 

104. 

Γρανάζια πινίου σπαρτικών 

8 

105. 

Βάσεις δοχ. σπόρου 

4 

106. 

Άξονες τροχών 

4 

107. 

Βάσεις δίσκων δισκαρότρων ΚΙ_)Ρ 164 

2 

108. 

Μπρακέτα καστάνιας 51.181 Η15 Γ) 8ΑΟΚ Η I)Ι’ 218 Β 

υ 

109. 

Φλάντζες διασκορότρων Π Γ)I* 165-166 

υ 

110. 

Βάσεις άξονος αρότρου Ρ-860 X 

■1 

111. 

Βάσεις αρότρου ΟΕΕΙλΈΗ 

2 

112. 

Δίσκοι σπαρτικών αραβοσίτου 

8 

113. 

Ελατήρια σπαρτικών 

1 

115. 

Ράουλα ανυψωτήρες μετά μοχλών 

1 

116. 

Γρανάζ διανομείς σπαρτικών 

• ) 

117. 

Διανομείς βάμβακος σπαρτικών 

4 

118. 

Γρανάζ λιπαντοδιανομέως 

> 

119. 

Καλ.ύμματα κουζινέτων Χ Γ ο. 50 

11 

120. 

Κοτσαδόροι δισκοσβαρνοόν 

·> 

121. 

Διανομείς σπρατικών 

.) 

122. 

Ανατρεπτήρες (πτερά) ΚΑ 652 

6 

Τ» 

123. 

Αναστρεπτήρες αρότρων 

ό 

124. 

Υνία αρότρων 

2 

125. 

Ομβαλοί δισκοσβαρνοόν ακατέργαστα 

8 

126. 

Δίσκοι σπαρτικούν 

7 

127. 

Άξονες αρότρων 

ο 

128. 

Δίσκοι δισκοσβάρνας 

2 

129. 

Αναστρεπτήρες υνία 

2 

130. 

Κρίκοι συνδέσεως 

2 

131. 

Φουρκέτες κιθάρας 

10 


_ ( 4 ) 

100(1 

250 

250 

250 

200 

ΙΟ(Ί 

200 

200 

800 

400 

200 

250 

200 

40 ο 

500 

1000 

400 

1000 

2000 

2000 

2500 

1000 

600 

400 

400 

500 

50(1 
250 
2000 
200(1 
2000 
2000 
1 (> 0(1 
1000 
ι ;< >ι ι 

200 

1000 

«00 

'.ΟΟ 

500 

400 

200 

400 

500 

500 

500 

300 

1000 

2500 

1000 

1000 

250 

500 


ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 


Αριθ. 

καρτ. 


(1) 


Ονο μ α σ ί α Υ λ ι κ ο ύ 


11 οσοτητα Τιμή μοναδ. 


( 2 ) 


(3) (4) 


1. Τσιμούχες μεταλλικές μοχλού ΝΤΕΜΙ ΚΟΜΙΙΡΕΣΙΟΥ ΙΟ 556/ 

2. Τσιμούχες μεταλλικές οξειδάμως διάφορες ΝΣ 7Β 4375 ΝΣ 9011 

3. Τσιμούχες μεταλλικές διάφορες οξειδάμως 

4. Τσιμούχες νθ 24312 

5. Τσιμούχες μεταλλικές Ν<3-0 61 ο 
Τσιμούχες μεταλλικές 


5 200 

4 250 

4 200 

« 300 

4 250 

1 250 
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(5) 

«8001» 
2.500 
2.500 
2.000 
2.800 
I . 500 
: 1.000 
Μ. 400 
800 
800 
400 
I . 400 
400 
14.400 

2.000 
: 12. οοο 
8.000 
5.000 

Ν.000 

8.000 

5.000 

. 1.000 

5.400 
I «00 
2.(Μ 10 
I .000 

4 .1 >011 
I .000 
8.000 
4.000 
4.000 
4.00ο 
2.000 
2.0011 
4.8( κ ι 

20(1 
I . 000 
I .800 
1 .600 
: 1.500 

4.400 

60ο 
2.00(1 
3.000 
1 .500 
1 .000 

2.400 
7.000 
5.000 
2.000 
2.000 

500 

5.000 

479.245 


V/, 


( 5 ) 

I .000 
1.000 
800 
1.800 
1.000 
250 
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( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 

( 4 ) 

_(5) 

7. 

Τσιμούχες μεταλλικές ΑΚ 27371 

1 

400 

400 

8 . 

Τσιμούχες μεταλλικές Νο. 2Μ 8216Ε 

4 

400 

1.600 

9. 

Τσιμούχες \ ν . 13706271 1.8 

4 

300 

1.200 

10 . 

Τσιμούχες 7Β- 4375 

19 

200 

3.800 

11 . 

Τσιμούχες μεταλλικές 

2 

200 

400 

12. 

Τσιμούχες Β/Μ (οξειδωμένη) ΝΑΤ 50076 ΓΒ 2245 

1 

200 

200 

13. 

Τσιμούχες μεταλλικές Ι(ύ 490 Ε 

5 

250 

1.250 

14. 

Τσιμούχες μεταλλικές 2Β 3544 (οξειδωμ.) 

5 

200 

1.000 

15. 

Τσιμούχες μεταλλικές οξειδ. διάφορες 

2 

200 

400 

16. 

Τσιμούχες μεταλλικές διάφορες-αντλίων-οξειδωμένες 

2 

200 

400 

17. 

Τσιμούχες μεταλλικές ΓΒ12256Ε 

5 

400 

2.000 

18. 

Τσιμούχες μεταλλικές 2Μ 5965 Ε 

6 

500 

3.000 

19. 

Τσιμούχες μεταλλικές διάφορες 

4 

200 

800 

20. 

Τσιμούχες μεταλλικές 02 413 4967 

6 

200 

1.200 

21. 

Τσιμούχες μεταλλικές ραούλων 1)7 Ν2 362218 Ν 

1 

600 

600 

22. 

Τσιμούχες ελαστικές 

2 

10 

20 

23. 

Τσιμούχες μεταλλικές διάφορες οξειδωμ. 

4 

150 

600 

24. 

Τ σιμούχες 

) 

200 

200 

25. 

Τσιμούχες Νο. 95478, 6Η 3999 Ε 

11 

350 

3.850 

26. 

Τσιμούχες άξονος οπισθίων τροχών 1)7 3Β 9378 

6 

200 

1.200 

27. 

Τσιμούχες μεταλλικές 12738 

8 

200 

1.600 

28. 

Τσιμούχες μεταλλικές 2Β 3883 Ε 

4 

250 

1.000 

29. 

Τσιμούχες οπισθίων τροχών 1)7 

5 

400 

2.000 

30. 

Τσιμούχες μεταλλικές ραούλων 1)7 7Β 2089 

7 

400 

2.800 

31. 

Τσιμούχες μεταλλικές οπισθ. τροχών 1)2 3Β 5762 

2 

200 

400 

32. 

Τσιμούχες μεταλλικές οξειδωμένες 

6 

200 

1.200 

33. 

Τσιμούχες ραούλων 7Β 9453 

29 

400 

11.600 

34. 

Τσιμούχες 4Β 8012 1)2 

10 

200 

2.000 

35. 

Τσιμούχες 4Β 2396 Ε Φ 4Ε 6888Ε 

2 

200 

400 

36. 

Τσιμούχες μεταλλικές ΝΣ 50044 

2 

200 

400 


Τσιμούχες μεταλλικές οξειδωμένες 

4 

150 

600 

38. 

Τσιμούχες κάτ <ο ραούλων 1)6 7Β 5638 

5 

350 

1.750 

39. 

Τσιμούχα μεταλλική οξειδωμένη τρακτέρ Ν 24 800185 

1 

200 

200 

40. 

Τσιμούχες μεταλλικές 800166 

1 

250 

250 

41. 

Τσιμούχες στροφάλου τρακτέρ Ν 24 800225 

1 

200 

200 

42. 

Τσιμούχες κιβ. ταχυτ. οξειδωμένες διάφορες 

/ ( 

100 

400 

43. 

Τσιμούχες μεταλλικές οξειδωμένες 

/ 

100 

700 

44. 

1 σιμούχες κιβ. ταχυτ. τρακτέρ Ν2 95288 

2 

250 

500 

45. 

Τσιμούχες μεταλλικές Ν2 50055 

5 

200 

800 

46. 

Τσιμούχες μεταλλικές διαφορικού διωστ. 4906 

9 

250 

2.250 

47. 

Τσιμούχες μεταλλικές διάφορες οξειδωμένες 

11 

150 

1.650 

48. 

Τσιμούχες εκ κετσέ άχρηστες 

2 

2 

4 

49. 

Τσιμούχες οξειδωμένες 

2 

100 

200 

50. 

Τσιμούχες εκ κετσέ άχρηστες 

3 

2 

6 

51. 

Τσιμούχες εκ κετσέ στροφάλου 

13 

10 

130 

52. 

Παρεμβάσματα στροφάλου εκ κετσέ οπ. τροχών τρακτέρ Νο. 23-60891 

16 

2 

32 

53. 

Τσιμούχες μεταλλικές Νο. 7321 

6 

150 

900 

54. 

Τσιμούχες 704083 

2 

200 

400 

55. 

Τσιμούχες μεταλλικές Ν2 5414 

5 

200 

1.000 

56. 

1 σιμούχες μεταλλικές οξειδωμένες Μειωτών 

2 

100 

200 

57. 

1 σιμούχες μεταλλικές οξειδωμένες Β-307 

4 

200 

800 

58. 

Τσιμούχες άξονος περιστροφικές ΝΣ 16209 

3 

400 

1.200 

59. 

'Ι σιμούχες διάφορες 

19 

200 

3.800 

60. 

Τσιμούχες μεταλλικές οξειδωμένες ΝΣ 7719 

2 

150 

300 

01. 

Τσιμούχες στροφάλου οξειδωμένη 

1 

150 

150 

62. 

1 σιμούχες διάφορες ελαστικές στροφάλου Ν2 4344939 

15 

50 

750 

63. 

1 σιμούχες στροφάλου Ν 6Η 4498Ε 

1 

200 

200 

64. 

I σιμούχες καθρέπτου εκ κετσέ 

2 

10 

20 

65. 

1 σιμούχες οπισθίων κουζινέτων Ν 4345129 

7 

150 

1.050 

66. 

Τσιμούχες μεταλλικές σασμάν ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΕ 6039 

.) 

250 

750 

67. 

Τσιμούχες .ΪΕΕΡ ΪΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ 8014 Νο 

2 

200 

400 

68. 

1 σιμούχες τιμονιού οξειδωμένες 

2 

150 

300 

69. 

Τσιμούχες κυβ. ταχυτήτων Ν 258511-Κ91-808 

3 

200 

600 

70. 

( σιμούχες οπισθ. τροχών Νο. ΒΑ 32 

1 

250 

250 

71. 

Τσιμούχες ΪΕΕΡ εκ κετσέ 

3 

4 

12 

72. 

I σιμούχες .1ΕΕΡ ελαστικές οδοντοτές 

4 

10 

40 

ιΔ. 

Τσιμούχες μεταλλικές 

2 

200 

400 

74. 

Τσιμούχες μεταλλικές διάφορες 55006 8 (3) 

-4/ ’ ■ 

200 . 

800 

75. 

Τσιμούχες μεταλλικές οξειδωμένες 

1 

150 . .. 

150 
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Ο)_(2)_-____ 

76. Τσιμούχες αντλίας ύδατος οξειδωμένες 

77. Τσιμούχες αντλίας πετρελαίου Ν 15-916Ε 

78. Τσιμούχες οπισθ. τροχών ΑΓ 316 Κ 

79. Τσιμούχες στροφάλου ΑΑ 244 Η 1 ΟΕΕΚΕ Κετσέ 

80. Τσιμούχες μεταλλικές 

81. Τσιμούχες άνω ραούλων Β23Β 3443 Ε 

82. Τσιμούχες μεταλλικές διάφορες Ν 3557 και 49406 

83. Τσιμούχες μεταλλικές οξειδωμένες 

84. Τσιμούχες εμπρόσθιων τροχών ϋ.Κ. 70—95—13 

85. Τσιμούχες μεταλλικές Ν ΙΗ 5959 Ε 

86. Τσιμούχες μεταλλικές Ν 7Μ 8805 

87. Τσιμούχες Νο. 96021 ΙΑ 

88. Τσιμούχες πινίου οξειδωμένες 

89. Τσιμούχες ΕΑΝ Ό ΚΟνΕΚΥνΚ 114 

90. Τσιμούχες ελαστικές 4Β 070049 

91. Τσιμούχες καθρέπτου Ν. 9011 

92. Τσιμούχες τροχών οξειδωμένες ΝΛΥ-25016250 

93. Τ σιμούχες 48776- Γ) 

94. Τσιμούχες μειωτού μεγάλης αντλίας ΤΖΕΡΟΝΤΑ 

95. Τσιμούχες μεταλλικές τρακτέρ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΕμπροσΟ. τροχών 

96. Τσιμούχες ΡΟΗ Ο Ν 9001 

97. Τσιμούχες Ν. 90044 Λ 

98. Τσιμούχες δια ΡΟΗ Ο 

99. Τσιμούχες μεσαίας τριβής ΡΟΚΟ οξειδ. 

100. Τσιμούχες αντλίας τσέροντος οξειδωμ. 

101. Τσιμούχες Ν 2071 

102. Τσιμούχες Ν 1306 

103. Τσιμούχες ελαστικές Οατ 

104. Τσιμούχες δια Εϋ. από παρτε-κοφ Ν 7β 2174 

105. Τσιμούχες Ν 258511 Η 91 808 

106. Τσιμούχες Ν 6036 

107. Τσιμούχες 2Α 4262 Ν 362218 Ν 

108. Τσιμούχες ρεγουλατόρου 

109. Τσιμούχες μεταλλικές 2Μ 5964 

110. Τσιμούχες Ε. ΚΟλΈΗ Ν 8-5065 

111. Τσιμούχες 14-45-10 

112. Τσιμούχες Ε.Κ. ΙΝ 21631 

113. Τσιμούχες ελαστικές 9Β 2251 

114. Τσιμούχες ελαστικές 3Ρ 3999 

115. Τσιμούχες ελαστικές 3Ρ 

116. Τσιμούχες ϋ7 

117. Τσιμούχες οξειδωμένες 

118. Τσιμούχες οξειδωμένες 

119. Τσιμούχες οξειδωμένες 

120. Τσιμούχες οξειδωμένες Ε.Κ. 


ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
Ανταλλακτικά ραντιστικά 


Αριθ. Ονομασία Υλικού 

καρτ. 

( 1 ) ( 2 ) _ 

1. Παρεμβάσματα κεφαλής 

2. Μανόμετρα πιέσεως 

3. Στόμια ραντιστήρων 

4. Φίλτρα στομίων 

ι 5. Περικόλλια στομίων 

6. Φίλτρα εσωτερικά 

7. Βαλβίδες εισαγωγής 

8. Βαλβίδες εξαγωγής 

9. Πεταλούδες 

10. Κουζινέτα βραχίονος 

11- · Ροδέλλες ελαστικές Ν 5137 

12. Λαστιχάκια Νο. 716 

13. Αναδευτήρες 

14. Αναδευτήρες 

15. Άξονες 


(3) 

(4) 

(5) 

1 

100 

100 

8 

100 

800 

1 

200 

200 

1 

10 

10 

5 

250 

1.250 

4 

300 

1.200 

3 

200 

600 

1 

100 

100 

2 

200 

400 

3 

200 

600 

7 

200 

1.400 

2 

300 

600 


100 

300 

18 

350 

6.300 

9 

10 

90 


200 

600 

5 

100 

500 

2 

250 

500 

1 

500 

500 

4 

250 

1.000 

1 

250 

250 

2 

200 

400 

2 

200 

400 

1 

150 

150 

4 

300 

1.200 

8 

200 

1.600 

6 

800 

4.800 

4 

10 

40 

1 

250 

250 

5 

200 

1.000 

1 

200 

200 

2 

200 

400 

Τ 

100 

100 

• > 

200 

600 

1 

Ο 

Ο 

300 

5 

200 

1.000 

*■> 

ο 

300 

900 

2 

10 

20 

4 

10 

40 

2 

10 

20 

I 

400 

400 

3 

150 

450 

6 

150 

900 

2 

150 

300 

4 

200 

800 



115.264 

Ποσότητα 

Τιμή μοναδ. 

Λ ΡΖ· 

(3) 

(4) 

(3) 

1 

1000 

1.000 

3 

2500 

7.500 

16 

500 

8.000 

17 

300 

5.100 

34 

150 

5.100 

5 

250 

1.250 

16 

100 

1.600 

8 

100 

800 

34 

150 

5.100 

9 

250 

2.250 

16 

80 

1.280 

58 

100 

5.800 

46 

400 

18.400 

0 

400 

800 

Ο 

Ο 

500 

1.500 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(3) 

16. 

\σγάλειες καλυμμάτων θειοτήρων ΗΥΤΣΟΝ 

0 

150 

1 

359 

1 /. 

Μοχλοί ανχδευτήρων θειωτήρων 

11 

200 

2 

. 200 

18. 

Κόσκινα αναδευτήρων διά.τορχ 

0-7 
>) 1 

200 

1 

.400 

10. 

Ρυθμιστχί 

6 

250 


1.300 

20. 

Βραχίονες 

6 

500 


.000 

21. 

Σωλήνες ελαστικέ: 

1 

>00 


200 

22. 

Σφικτηρε: 

44 

50 

ο 

.200 

2Γ; 

Κοεώνες νέτα πυνίου δια σαντιστήρια 

1 

500 


500 

24. 

Σω/.ηνες μεταλλικέ; 

<1 

.300 

4 

.500 

25. 

Πρόβειες θειοτήρων κατασκευή εκ 2 προβιών 

5 

100 


500 

26. 

Λαστιχάκια 

31 

100 

3 

.100 

27. 

Κατσαβιδόβιδε: 8 16 14 

/ 

15 


105 

28. 

(Καλύμματα θειοτήρων 

9 

50 


450 

29. 

Πτερωτέ: ΝΣ 509 

5 

500 

2 

.500 

.10. 

Σφιχτήρε: ’.μάντες ΧΣ ■■ 53Μ-1687 

4 

250 

1 

.000 

31. 

Μαστοί σωλήνων διάφορο*. 

39 

250 

9 

.750 

32. 

Περικόχλια σωλήνων πλαστικοί 

18 

50 


900 

38. 

Ελαστικά “αρεμβάσματα Χο. 544 

32 

! 1 > 

3 

.200 

84. 

Σωλήνες ελαστικές χέρος 

6 

>0 ' 


.000 

85. 

Τσιμούχες διάφορε: 

5 

100 


500 

86. 

Πλαστικά έχβολα 

20 

300 

6 

.000 

87. 

Μπίλλιε; εκ γρανίτου 

ο 

150 


300 

38. 

Ελατήρια εμβόλων βεν κή ΡΛΤΡΙΛ 

2 

150 


300 

89. 

Λουριά αντλίας 


150 


450 

40. 

Λουριά τραπεζοειδή 

0 

350 


700 

41. 

Λντιδων.κά βενζινοθειωτήρων 

9 

500 

4 

500 

42. 

Πλατίνες δια βεν/τα μηχανάκια (θειωτήρων) 

1 

400 


400 

43. 

Μηχανισμοί κονικοποιήσεως θειωτήρων 

2 

500 

1 

.000 





126 

.985 


ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΟΓ ΤΡΑΚΤΕΡ 
ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΤ 


Αρ. καρ. Οντματια ι>λΛ»ό 


Ποτότητα 

Τιμή μονάίος 

Αρχ. 

Ο) 

(2) 


(3) 

(4) 

(5) 

1. 

Ρουλεμάν μωνέλλας χορτοκοπτικής 


1 

500 

500 

2. 

Λουριά τραπεζοειδή δια χορτ/κής όδΙΜ 32813 


Ο 

Ο 

200 

600 

Ο 

Ο. 

Αάμες μαχαιριών Χο. 5376 Μ 537 


4 

1000 

4.000 

4. 

Τσιμούχες (παρεμβάσματα ύδοαν αντλίας) Νο 23318 


4 

200 

800 

5. 

Τσιμούχες πηνίων Χο. 708998 Κ 91 Νο. 258511 Κ 91 


6 

300 

1.800 

6. 

Ελατήρια καθισμάτων 


2 

40 

80 

7. 

Δακτυλίδια εμβ. βυστήματος 700165 Κ 2 


ϊ 

80 

80 

8. 

Μπράτσα συστήαατος διευθύνσεων 700123 Κ 4 


2 

2000 

4.000 

9. 

Φουρκέτε: 


4 

2000 

8.000 

10. 

Ελατήρια σπορέως ΡΟ - 26760 


1 

200 

200 

11. 

Ελάσματα σπορέω: 


2 

200 

400 

12. 

Στήριγμα σπορέως 


2 

300 

600 

13. 

Πλαίσια δίσκων σπορέως Νο. 622185 Κ 94 


1 

500 

500 

14. 

Βάσεις κυτίου 


2 

500 

1.000 

15. 

Χωνιά σπόρου σπορέως 


10 

200 

2.000 

16. 

Διανομείς σπόρου Νο. 621717 


9 

500 

1.000 

17. 

Κόμπλερ πηνείου (κολλάρα) 


2 

300 

600 

18. 

Κόμπλερ πηνίου (χιτώνιον) 622123 Κ 2 


2 

300 

600 

19. 

Πηνειόν σπαρτικός 622121 Κ2 


9 

300 

600 

20. 

Πηνία σπαρτικών 


4 

300 

1.200 

21. 

Κορώνες σπαρτικών ή γρανάζ 


3 

500 

1.500 

22. 

Οδηγοί μαχαιριών Μ0 804 


2 

200 

400 

23. 

Εδρες βαλβίδων υδραυλικής αντλία: 


2 

180 

360 

24. 

Βαλβίδες υδραυλικής αντλίας 


9 

200 

400 

25, 

Μπολώνια κεφαλής 


ΐ 

100 

100 

26. 

Κετσέδες στροφές Κί 840553 


6 

60 

360 

27. 

Δείκτης προθερμάνσεως ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΕ 


1 

200 

200 

28. 

Δέκται προθερμάνσεως 


3 

200 

600 

29. 

Λακτύλια προθερμάνσεο>ς με Λεσιέ 


1 

200 

200 

30. 

Π ροθερμα ντήρες 


4 

150 

600 

31. 

Προθερμαντήρες δείκται 


8 

150 

450 

32. 

Λάμα διοστήρος 


\ 

1000 

1.000 

33. 

Μωνέλλα πλήρης 740 744 Κ 92 


9 

ιοοο 

9 οοο 
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( 1 ) ( 2 ) 

34. Βαλβίδες μίζας 

35. Καπάκια δυναμού 

36. Αξονάκια αντλίας ύδατος Νο. 3041 505 ΚΙ 

37. Λκροφίς μπέκ Νο. 705497 Κ 91 

38. Μεταλλικά παρεμβάσματα 

39. Λουριά δυναμού 

40. Κόπλερ αντλίας πετρελαίου ΕΑΒ εκ. χρωμ/χου χάλυβος 

41. Βάσεις χορτοκοπτικής 

42. Μπράτσα (αρθρώσεις) 

43. Έμβολα αντλίας πετρελαίου Νο. 7033/362 

44. Βαλβίδες αντλίας πετρελαίου Νο. 7118-227 

45. Ροδέλλες βαλβίδων αντλίας πετρελαίου Νο. 7532-7 

46. Ασφάλειες 700936 ΚΙ 

47. Ακραξόνια 

48. Τσιμούχες Νο. 354514 Κ 91 

49. Τσιμούχες 30 X 50 X 12 Νο. 708422 Κ 

50. Γρενάζ Νο. 6760 Κ 

51. Γίερικύχλια 

52. Επαγώγιμον δυναμό 12ν 

53. Σόκετ μωιέλλας χορτ/κής 

54. Τσιμούχες ελαστικές 

55. Λουριά ανεμιστήρος 

56. Λουριά ανεμιστήρος Νο. 16131 

57. Λουριά βεντιλατέρ 

58. Παρεμβάσματα κεφαλής 

59. Παρεμβάσματα τρακτέρ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ Νο. 701447 Κ 94 

60. Παρεμβάσματα εξατμήσεως 700832 Κ 2 

61. Οδηγοί βαλβίδων 

62. Βαλβίδες εισαγωγής 701432 Κ 

63. Βαλβίδες εξαγωγής Νο. 701433 ΚΙ 

64. Ελατήρια βαλβίδων 

65. Μπίλλιες φρένων 706089 Κ2 

66. Στιπιοθλήπται αντλίας ύδατος 703822 Κ 91 

67. Τσιμούχες Νο. 703822 Κ 91 στυπιοθλήπται 

68. Άξονες αντλίας ύδατος 30 X 1505 ΚΙ 

69. Δίσκοι κεντρικοί συμπλ. 751933 Κ 93-50623 

70. Πλάκα οθήσεως αποσυμπλέξεως Νο. 3042135 ΚΙ 

71. Βεντιλατέρ (ανεμιστήρες) 

72. Δίσκοι φερμουΐτ φρένων 

73. Ελατήρια σπεριοδειδή 

74. Βίδες διωστήρων 

75. Ελαιοπροφυλαχτήρες εμβόλων ύδατος αντλίας 

76. Μαχαίρια χορτοκοπτικής - λεπίδες Νο. 630221-600209-803 διάφορες 
/'. Οδηγοί μαχαιριών διάφοροι 

78. Οδηγοί χορτοκοπτικής διάφοροι 

79. Πλάκες χορτοκοπτικής Νο. 630501 

80. Καμπάνες σποράς 

81. Δισκάκια μίζας 

82. Πλάκες 3040037 - ΚΙ 

83. Άξονες συμπλέκτου Νο. 708528 ΚΙ 

84. Ροδέλλες ελαστικές συμπλέκτου 6161 Η 

85. Ελατήρια συμπλέκτου Νο. ΚΙ 3040292 

86. Ελατήρια συμπλέκτου ΚΙ 3040049 ΚΙ 304004 

87. Ελατήρια συμπλέκτου 3040022 ΚΙ 3040032 

88. Ελατήρια συμπλέκτου Νο. ΚΙ 705 530 

89. Πλάκες τριβής συμπλέκτου Νο. 3042140 Κ 91 

90. Βιδάκια συμπλέκτου 3040038 Κ 30689304 ΚΙ 

91. Βίδες ρέγουλα τόρου 

92. Ακραία μπράτσα εμπρόσθιου συστήματος 700071 ΒΙΙ 

93. Περτσίναι διάφορα 

94. Ελαστικές ροδέλλες υδραυλ. συστήματος Νο. 254954 Κ 

95. Ασφάλειες μαχαιριών 

96. Ελαστικές ροδέλες 

97. Ελαστικές ροδέλες υδραυλικού 

98. Ελαστικές ροδέλλες υδραυλικού 

99. Ροδέλλες ελαστικές 

100. Πλήκτρα βαλβίδ ων 

101. Κουζινέτα διωστήρων 

102. Ελαστικές ροδέλλες υδραυλικού 


(3) 

(4) 

(5) 

1 

200 

200 

3 

500 

1.500 

1 

300 

300 

2 

500 

1.000 

38 

80 

3.040 

2 

200 

£400 

1 

500 

Γ 500 

1 

1000 

1.000 

2 

800 

1.600 

8 

300 

2.400 

4 

200 

800 

7 

40 

280 

2 

100 

200 

ϊ 

2000 

2.000 

3 

500 

1.500 

11 

500 

5.500 

2 

1000 

2.000 

6 

80 

480 

1 

3000 

3.000 

4 

1000 

4.000 

4 

100 

400 

2 

200 

400 

7 

200 

1.400 

4 

200 

800 

3 

1000 

3.000 

1 

1000 

3.000 

16 

600 

9.600 

11 

100 

1.100 

4 

150 

600 

4 

150 

600 

8 

80 

640 

14 

80 

1.120 

2 

100 

200 

5 

500 

2.500 

2 

300 

600 

3 

1000 

3.000 

2 

1000 

2.000 

1 

1000 

1.000 

8 

2000 

16.000 

8 

200 

1.600 

8 

80 

640 

3 

800 

2.400 

7 

50 

350 

11 

200 

2.200 

29 

200 

5.800 

1 

1000 

1.000 

2 

500 

1.000 

20 

300 

6.000 

2 

300 

600 

2 

1000 

2.000 

9 

80 

720 

5 

100 

500 

26 

100 

2.600 

15 

100 

1.500 

2 

100 

200 

4 

2000 

8.000 

5 

160 

800 

4 

100 

400 

3 

2000 

6.000 

260 

8 

2.080 

2 

10 

20 

53 

50 

2.650 

2 

10 

20 

4 

10 

40 

8 

10 

80 

9 

10 

90 

7 

100 

700 

2 

300 

600 

2 

20 

40 
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(I)_ _(2)___ 

103. Ελ,αστικές ροδέλλες υδραυλικοί υδροληψιών 

104. Τσιμούχες υδραυλικές 

105. Τσιμούχες υδραυλικές 

106. Τσιμούχες υδραυλικού 

107. . ΤσίΜούχες υδοαυλικές 

108. Βίδες ' . ' 

109. Σταυροί παρτικόφ 

110. Τσιμούχες 

111. Τσιμούχες 

112. Τσιμούχες 

113. Τσιμούχες 

114. Ελαστικά παρεμβάσματα 

115. Ελαστικά παρεμβάσματα 

116. Οδηγοί μαχαιριών διάφοροι 

117. Οδηγοί μαχαιριών 

118. Ελαστικοί σωλήνες υψηλής πιέσεο>ς 

119. Ελαστικός σωλήν υύηλής πιέσεως 

120. Βίδες 10 χιλ. 

121. Βίδες ΑΕΕΕΝ 

122. Τροχοδάκια 

123. Βαστικά \ο - 290054 

124. Κουζινέτα -\ο - 290030 

125. Συνεμπλόκ 

126. Λαστιχάκια πιέσεως λαδιού 

127. Πυρράκια - λαμάκια - ρεγουλατόροι τα 3 είδη αποτελούν ένα 8ΕΤ 

128. Ελατήρια συμπλέκτων για εκσκαφέα (δπιΐΗι) 

129. Φίλτρα (διάφορα) 

130. Φίλτρα (διάφορα) 

131. Κλειδιά ΑΕΕΚΤ (διάφορα) 

132. Βάση κάτω ραούλων 

133. Ρροχοί ερπίστριας Ό0 

134. Τροχοί ερπιστρίας 

135. Στρόφαλλος μεταχειρισμένος ΓΑΤ 

136. Ελατήρια ερπιστρίας μεταχ. 

137. Τροχοί εμπρόσθιοι 

138. Δίχαλο άξωνος ερπύστριας 1)7 

139. Καθρέπτης κυλίνδρου 

140. Κεφαλή κυλίνδρου Γ,ΑΤΕΒ (καινούργια) 

141. Ί’υγείο μεταχειρισμένο Γ,ΑΤΕΒ 


(3) 

(4) 

(5) 

6 

20 

120 

1 

200 

200 

2 

200 

400 

• 2 : 

200 

400 

1 . 

40 . 

| 40 

28 

.5 

1.4* > 

5 

1000 

' 5.000 

2 

200 

400 

3 

200 

600 

3 

200 

600 

2 

200 

400 

4 

200 

80Π 

4 

200 

800 

12 

200 

2.400 

49 

200 

9.800 

1 

- 1000 " 

1.000 

5 

10ΟΟ 

5.000 

5 

40 

200 

21 

40 

- 840 

13 

200 

2.600 

2 

1000 

2.000 

2 

200 

400 

ο 

300 

600 

3 

300 

900 

6 

400 

2.400 

10 

200 

2.000 

4 

200 

800 

5 

2 00 

1.000 

5 

300 

1.500 

8 

2000 

16.000 

2 

4000 

8.000 

3 

4000 

12.000 

1 

5000 

5.000 

2 

2000 

4.000 

2 

8000 

16.000 

1 

1000 

1.000 

1 

2000 

2.000 

1 

8000 

8.000 

1 

5000 

5.000 



290.220 


ΠΙΝΑΚΑΣ 10 


Ανταλλακτικά Μηχανών ΟΕΝΕΚΑΕ 


ΛριΟ. 

καρτελ 

(1) 

Ονομασία Υλικού 

(2) 

Ποσότητα 

(3) 

Τιμή 

μοναδ. 

(4) 

Δρχ. 

(5) 

1 . 

Εμβολοχωτώνια αντλίας πετρελαίου 

7 

1000 

7.000 

2. 

Ακροφίς μπέκ 

8 

100 

800 

1 > 

. ). 

Φίλτρα μπεκ 

3 

50 

150 

4. 

Πλίκτρα μπεκ 

20 

50 

1.000 

5. 

Έδρες βαλβίδων μπέκ πετρελαίου 5226570 

10 

50 

500 

6. 

Παρεμβάσματα κεφαλής ΟΜ-454 5174 900 

6 

600 

3.600 

7. 

Οδηγοί βαλβίδων 454 5178 590 5150288 

24 

100 

2.400 

8. 

Βαλβίδες εξαγωγής 

9 

100 

900 

9. 

Ελατήρια βαλβίδων 5192-718 

5 

40 

200 

10 . 

Φίλτρα πετρελαίου 45 290 ΗΡ 150 4205 Τ 16 ή 501 

2 

70 

140 

11. 

Φίλτρα ελαίου 

9 

80 

720 

12. 

Δρομεύς αντλίας ύδατος 5-122-820 

4 

100 

400 

13. 

Χιτώνια κυλίνδρου 5188868 

12 

120 

1.440 

14. 

Εμβολα μετά πύρρων και ελατηρίων πλήρη 

13 

600 

7.800 

15. 

Έδρες βαλβίδων 178540-5151741 

22 

60 

1.320 

16. 

Κουζινέτα βάσεως 5192876 

2 

100 

200 

17. 

Κουζινέτα διωστήρων 1085 

5 

50 

150 

18. 

Σπιράλ μετά συρματόσχοινου 

2 

100 

200 

19. 

Προθάλαμοι μπεκ 5150 041 

12 

110 

1.320 

20. 

Κόπλερ αντλίας ύδατος Νο. 5153682 

. . 2 , 

100 

200 
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( 1 ) _ ( 2 ) 

21. Λουριά ελαστικά τραπεζοειδή 0-75 

22. Γρανάζ ελαστικά αντλίας ύδατος 5161, (123 

23. Φίλτρα πετρελαίου ΤΥΡΕ 11853614 

24. Άξονες αντλίας ύδατος 5161025 

25. Παρεμβάσματα φίλτρων 5190 566 

26. Μπουζί προθερμάνεως 5153390 ακίδεε 

27. Ροδέλλες χάλκινες 

28. Ασφάλειες βαλβίδων 5150290 

29. Ελαστικοί σάνδεσμοι φίλτρων ελαίου 
•30. Παρεμβάσματα κεφαλής 150045 

31. Παρεμβάσματα 5190 457 

32. Βαλβίδες μπέκ 5227. 323 (αντλίας πετοελαίου) 

33. Ελατήρια μπέκ 

34. Ελατήρια βαλβίδων 5227 210 αντλίας πετρελαίου 

•35. Ελατήρια βοηθ. 5230 021 αντλίας πετρ. 

36. Ελατήρια οστηρίων 

37. Γρανάζ αντλίας πετρελαίου 5 226 400 

38. Καβαλέτα συγκροτήσεως 

39. Κόμπλερ κινήσεως αεροσυμπιεστού 

40. Πολύσφηνον κινήσεως αεροσυμπιεστού 

41. Ελατήρια εμβόλων 519 2862 

42. Γρανάζια αντλίας σαρώσεως 5192234 

43. Θερμοστάται 5 157 704 

44. Οστήρια κάτω πλείκτρων 

45. Πλήκτρα βαλβίδων 5150 304 5150305 

46. Λρομέως αντλίας ύδατος 5 192 795 

47. Βαλβίδες αντλίας πετρελαίου 5 230 010 

48. Λςονάκια μεταδόσεως κινήσεως αντλίας σαρώσεως 5 154 640 

49. Λςονάκια μεταδόσεοις κινήσεως εις δυναμό 5 168 131 

50. Κόμπλερ αντλίας σαρώσεως 5-192 441 

51. Δακτύλιοι στεγανότητας στροφάλου 

52. Δακτύλιοι άξονος πλήκτρων 5 150 310 

53. Ασφάλειες εκκεντροφόρων 5 150 026 

54. Δακτύλιοι άξονος πήκτρων 5150 037 

■ 55. Βίδες διωστήρων 5150 094 

56. Παξιμάδια βίδων διωστήρων 

57. Ασφάλειες πύρρων 5153 592 εμβόλων 

58. Καπάκια ελατηρίων 5150292 βαλβίδων 

59. Οστήρια άνω 5 150 299 

60. Ελατήρια δ/μεως βοηθ. αντλίας πετρ. 5230021 

61. Ελατήρια χειριστού 5150994 και επαναφοράς ρέγολας 

62. Παρεμβάσματα ελαστικά προθαλάμων 5150 318 

63. Οδηγοί εκκέντρων 5 150 298 

64. Δακτύλιοι. 2007105 

65. Καπάκι αντλίας ύδατος 5158749 

66. Σαλαμάστρες αντλίας ύδατος (παρεμβ. ) 5160099 

67. Κουζινέτα εκκεντροφόρου 5159 559 

68. Κουζινέτα εκκεντροφόρου ενδιάμεσα 

69. Διωστήρες 51 5154312 

70. Δρομέως αντλίας πετρελαίου αξονάκια 5 178850 

71. Μπέκ πετρελαίου Νο. 5228305 

72. Οστήρια μπεκ 5 226390 

.73. Ελαστικά παρεμβάσματα μπεκ 5226564 

74. Στιπιοθλήπται αντλίας ύδατος 

75. Μαστοί μπεκ 5 150 566 

76. Ροδέλες μαστών μπεκ 5158 568 

77. Δρομείες αντλίας σαρώσεως Ο Μ 45 ΗΡ 5180012 

78. Κόπλερ μετά πολυσφύνου αντλίας σαρώσεως 5179605 

79. Καπάκια φίλτρων μπεκ 5226 413 

80. Δακτύλιοι αντλίας πετρελαίου 5226567 

81. Ελάσματα ή λαμ/κια ταλαντώσεως αντλίας σαρώσεως 5150347 

82. Έδρες 5150346 

83. Άξων ρεγουλατόρου 


(3) _ 

(4) 

_(5) 

4 

60 

240 

7 

80 

560 

19 

80 

1.520 

2 

150 

300 

20 

20 

400 

4 

80 

320 

5 

8 

40 

16 

6 

96 

10 

20 

200 

1 

600 

1.200 

19 

50 

950 

45 

40 

1.800 

7 

10 

70 

8 

20 

160 

33 

20 

660 

2 

10 

20 

13 

200 

2.600 

7 

30 

210 

2 

150 

300 

2 

• 200 

400 

6 

20 

120 

4 

70 

280 

6 

30 

180 

6 

40 

240 

11 

40 

440 

1 

100 

100 


110 

440 

1 

100 

100 

1 

ιοο . 

400 

4 

100 

400 

Γ) 

00 

300 

44 

20 

880 

19 

10 

190 

24 

20 

480 

12 

10 

120 

12 

10 

120 

29 

10 

290 

12 

15 

180 

17 

100 

1 .700 

8 

20 

160 

6 

40 

240 

6 

10 

00 

'Λ 

20 

60 

16 

10 

160 

1 

40 

40 

16 

10 

160 

4 

20 

80 

20 

20 

400 

Ο 

50 

150 

• * 

Ο 

50 

150 

3 

400 

1.200 

23 

100 

2.300 

12 

20 

240 


10 

50 

Γ> 

50 

250 

11 

10 

110 

1 

100 

100 

1 · 

100 

100 

4 

50 

200 

12 

20 

240 

8 

10 

80 

8 

ιοο 

800 

.1. . 

100 

100 



" 59.976 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΙΑΙ8 (’,ΙΙΛΚΜΕΚΗ 


Αριθ. Ονομασία Τ λ ι κ ο ύ 

καρτ. 

( 1 ) _ ( 2 ) _ 

1. Έδρες ελατηρίων βαλβίδων 

2. Ελατήρια βαλβίδων 206879 

3. Ελατήρια συαπλέκτου 206354 

4. Ελατήρια 208311 208293 

5. Φίλτρα βενζίνης (δίσκοι) 

6. Οδηγοί ελατηρίων αντλίας 207826 

7. Δακτυλίδια αντλίας ύδατος (τσιμούχα) 207824 

8. Πλήκτρα βαλβίδων εξαγωγής 208083 

9. Πλήκτρα βαλβίδων εισαγωγής 209861 

10. Πλήκτρα βαλβίδων 213262 

11. Άξων συμπλέκτου 208438 

12. Ποτήρια γυάλινα φίλτρα βενζίνης 208377 

13. Δρομεύς αντλίας ύδατος 

14. 'Αξων εκκεντροφόρος 206973 

15. Γρανάζ στροφάλου 206969 

16. Αντλία ελαίου 223530 

17. Οδηγοί βαλβίδων 208126 

18. Διοστήρες 209204 

19. Κουζινέτα βάσεωε 335 πλήρης σειρά 209867 

20. Κουζινέτα 

21. Κουζινέτα διοστήρων 8ίζβ (0,0025) 223630 

22. Θερμοστάται 210157 

23. Φίλτρα ελαίου 204912 

24. Στρόφαλοι 281587 

25. Παρεμβάσματα κεφαλής 210147 

26. Φερμουΐτ συμπλέκτου 210236 

27. Διακόπτης βενζίνης 6-Τ-57-4 

28. Βελόνα ρυθμίσεως 046-25 βενζίνης 

29. Φλοτέρ καρμπιρατέρ 0-95-28 

30. Χιτώνια και έμβολα 281653 3 3/8 σειρά 1 

31. Γρανάζ διαφορικού 206530 

32. Γρανάζ μεταδόσεως κινήσεως εις διαφορικό 208439 

33. Σωλήνες ελαστικές ελαίου 215478 

34. Παρεμβάσματα σταυρού εκ φελού 510739 

35. Ροδέλλες στεγανότητας σταυρού 510735 

36. Κουζινέτα μαχαιριών Κ5Π - 15401 

37. Στοιχεία αναβατορίου Νο. ΜΑ 1641 

38. Μάτια ανεβατορίου Νο. ΜΑ 304 

39. Λουριά ανέμηλ. 502 436 

40. Αουριά μεταδ. κινήσεως μαχαιριούν 506910 

41. Αουριά κινήσεως τυμπάνου 508976 

42. Χτένια μαχαιριών 515217 

43. Αξονάκια μεταδόσεως κινήσεως 510709 Σταυροί 

44. Κουζινέτα ελαστικού μαχαιραίου ΚΤΪ) 14894 

45. Κουζινέτα σταυρού 

46. Εξαρτήματα μεταδ. κινήσεως μαχαιριών 501143 

47. Δίσκοι τροχαλιών τροφοδότου Κ8 Π 15911 

48. Τροχαλία τανυτήρος κυλίνδρου 510,336 

49. Περισυλλογής αχύρων κόσκινα 52743 

50. Βάσεις νυχιών αποφλοιώσεως αραβοσίτου 509930 

51. Νύχια αποφλοιώσεως αραβ. 509924 

52. Κορώνα 501982 

53. Πηνειού 507201 

54. Περτσίνια διχαλωτά 

55. Μπράτσα διοστήρων κόσκινων 506334 

56. Μπράτσα διοστήρων κοσκίνας 506333 

57. Αξονάκια τροχαλιών 512142 

58. Προσθήκαι 518183 

59. Πύρροι βιδωτοί 501257 

60. Γωνίες ασφαλείας 517-129 

61 Λαστιχάκια στυπιοθλήπτου 

62 Βαλβίδες βενζινών ΑΙΈΙδ - 0ΗΙΜΕΚ8 
63. Δίσκοι συμπλέκτου 223149 Νο 21 


Ποσότητα 

(3) 

Τιμή 

μον. 

(4) 

■V/.· 

(δ) 

ο 

10 

20 

6 

10 

60 

10 

10 

100 

8 

10 

80 

6 

5 

30 

2 

10 

20 

1 

10 

10 

4 

50 

200 

4 

50 

200 

2 

50 

100 

2 

100 

200 

2 

10 

20 

2 

50 

100 

1 

200 

200 

1 

100 

100 

3 

200 

600 

6 

40 

240 

4 

100 

400 

5 

20 

100 

21 

40 

840 

11 

20 

220 

2 

10 

20 

8 

10 

80 

1 

150 

150 

1 

200 

200 

2 

250 

500 

1 

10 

20 

8 

5 

40 

3 

5 

15 

4 

150 

600 

1 

200 

200 

1 

300 

300 

1 

20 

20 

8 

5 

40 

32 

5 

160 

12 

20 

240 

59 

10 

590 

8,25 

50 

412 

3 

100 

300 

4 

100 

400 

1 

100 

100 

22 

60 

1.320 

4 

65 

260 

14 

40 

560 

4 

40 

160 

10 

30 

300 

4 

40 

160 

1 

60 

60 

6 

50 

300 

37 

60 

2.200 

90 

60 

5.400 

1 

150 

150 

1 

100 

100 

0,300 

3 

1 

3 

40 

120 

2 

40 

80 

5 

10 

50 

6 

5 

30 

8 

40 

320 

3 

50 

150 

2 

5 

10 

8 

10 

80 

Ο 

Ο 

100 

300 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(3) 

64. 

Κολλάρα οθήσεως συμπλέκτου 223161 

1 

80 

80 

65. 

Ομφαλός συμπλέκτου τρακτέρ 223161 

1 

80 

80 

66. 

Λαμάκια συμπλέκτου τρακτέρ 223154 

ί 

20 

140 

67. 

Λαμάκ.'.α συμπλέκτου 223156 

6 

20 

120 

68. 

Ραουλάκια συμπλέκτου 223155 

5 

60 

300 

69. 

Ελατήρια συμπλέκτου 204843 

5 

20 

100 

70. 

Παρεμβάσματα χάρτου 

Δακτύλια κεφαλής τρακτέρ Νο. 23 207824 

1 

25 

25 

71. 

4 

100 

400 

72. 

Δακτύλιοι εκκεντροφόρου τρ. Νο. 23 223399 

4 

100 

400 

73. 

Ατέρμονες 503841 

4 

120 

480 

74. 

Ατέρ μονές 503950 

4 

120 

480 

75. 

Πτερίγγια ανεμιστήρων 513037 

7 

80 

560 

76. 

Δακτύλιοι κάτω άξονος πλήκτρων 

6 

60 

360 

77. 

Δακτύλιοι σιτοδιαλογείς 

6 

60 

360 

78. 

Βίδες τροχαλιών 913867 

Σταυροί συνδέσεως 513516 

1 

20 

20 

79. 

7 

50 

350 

80. 

Σταυροί συνδέσεως μαχαιρ. διοστήρων 501140 

6 

50 

300 

81. 

Μάτια άλυσσον 501423 

19 

10 

190 

82. 

Βίδες πτεριγίου 910386 

51 

10 

510 

■83. 

Μπράτσα 516952 

1 

40 

40 

84. 

Ροδέλλες ασφαλείας 517136 

12 

20 

240 

85. 

Δίσκοι τροχαλιών 524142, 506932 

1 

20 

20 

86. 

Βάσεις γραναζιών συμπλέκτου 500678 

'» 

Ο 

50 

150 

87. 

Βάσεις ρουλεμάν 506632 

3 

120 

360 

88. 

Βάσεις ρουλεμάν 610 239 

4 

150 

600 

89. 

Κουζινέτα ανεβατόρ. 501920 

4 

60 

240 

90. 

Κουζινέτα στηρίξεως μπράτσων 501047 

6 

60 

360 

91. 

Ροδέλλες ρουλεμάν 510340 

Π 

70 

770 

92. 

Παρεμβάσματα εξατμήσεως Νο. 24 800299 

ο 

40 

80 

93. 

Δίσκοι συμπλέκτου Νο. 24 800662 ΜΟΠΕΕ 6 

2 

200 

400 

94. 

Ελατήρια βαλβίδων Νο. 24 800251 

• 8 

20 

160 

95. 

Καπέλα βαλβίδων Νο. 24 800497 

3 

10 

50 

96. 

Ροδέλλες εκκεντροφόρου Νο. 27 80023(1 

1 

10 

10 

97. 

Παρεμβάσματα κάρτερ Νο. 24 800296 

1 

20 

20 

98. 

Ελατήρια εμβόλων Νο. 24 800500 

Δακτύλιοι πύρρων εμβόλων 207442 

1 

10 

10 

99. 

4 

10 

40 

100. 

Τάπες καρμπιρατέρ 223061 

10 

10 

100 

101 . 

Πύρροι εμβόλων 2θ7441 

4 

50 

200 

102. 

Έκκεντρα τροχαλίας κινήσεως 

Ελατήρια εμβόλων πιέσεως 3 3/8 χ1/8 618Β 

4 

20 

80 

103. 

4 

20 

80 

104. 

Ελατήρια ελαίου 3 3/8 Χ3/16 7Τ1Β 

Κοκκοράκια συμπλέκτου τρακ. Νο. 24 800029 

3 

20 

60 

105. 

6 

10 

60 

106. 

Ελατήρια συμπλέκτου τρακ. Νο. 24 800033 

6 

10 

60 

107. 

Καλύματα διανομέως μανιατού (6700 διάνο με ίε) 
Καλύματα μανιατού 2430 

Κόπλερ μανιατού 5957 

6 

20 

120 

108. 

7 

20 

140 

109. 

5 

30 

150 

110. 

Γρανάζ στροφάλου τρακ. Νο. 24 800217 

1 

200 

200 

111. 

Γρανάζ εκκεντροφόρου τρακ. Νο. 24 500231 

1 

150 

150 

112. 

Βίδες διωστήρων 

5 

10 

50 

113. 

Κουζινέτα ρουλεμάν άξονος ανεμιστήρος 507730 

2 

50 

100 

114. 

Αμπραγιάζ τροχαλίας μαχαίρων 8 8 Π 15400 

6 

200 

1.200 

115. 

Τροχαλίες ατέρμονες 520067-Κ80 15587 

40 

40 

40 

116. 

Γρανάζ μεταφορέως σίτων 050 1727 

4 

50 

200 

117. 

Στοιχεία αναβατορίων ΜΑ 1620 

38 

40 

1.520 

118. 

Τσιμούχες διάφορες 

23 

150 

3.450 

119. 

Ροδέλλες ρουλεμάν 

Άξονες πηνίου 507202 

5 

70 

350 

120. 

3 

50 

150 

121. 

Ελατήρια 510283 

2 

20 

40 

122. 

Αξονάκια εμβόλων 

6 

20 

120 

123. 

Γρασαδόρ 3/8 915275 

6 

15 

90 

124. 

Διοστήρες κοσκίνων 500786 

ο 

40 

80 

125. 

Κόσκινα διάφορα 503607, 503608,609 

14 

40 

560 

126. 

Ράβδοι μεταλλικοί 15544 

2 

40 

80 

38.613 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Ανταλλακτικών 


καρτ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΊ* 

Ε.Β. 

( 1 ) ( 2 ) 


2. Ασφάλειες στροφάλου 1309 

3. Δακτύλιοι ορειχάλκινοι 
εκκεντροφόρου εμπρόσθιοι 51802 

4. Ακροφύσιχ μπεκ πυρά Νο. 0434250-027 

5. Ασφάλειες βαλβίδων καπελάκια Η50 5800 
0. Τάπες προθαλάμων 4500 967 

7 Ασφάλειες τάπας προθαλάμων (φλάντζας) 4502009 2ΒI) 

8. Περιοριστχί κχλυμάτων κεφαλής 4510826 2ΒI) 

9. Ελατήρια αντλίας ελαίου 

10. Γρανάζια χυτό σιδηρά εκσκαφέων 

11. Δίσκοι συμπλέκτου 

12. Ελατήρια επαναφοράς εκσκαφέων 

13. Αλυσίδα κινήσεων εκσκαφέων (μετά πύρρων) 

14. Γωνίες σωλήνων ορειχάλκινες 

15. Προθάλαμοι καύσεως 6ΤΌ 317 ΠΕ 55137 

16. Δακτύλιοι εκκεντροφόρου οπισθ. ΔΕ 50142 

17. Δακτύλιοι σίδηροί 

18. Δακτύλιοι αντλίας ελαίου 1563 

19. Έδρανα βάσεως 1004 

20. Προθερμαντήρες Αέρος ΔΕ 4898 

21. Ασφάλειες πύρρων εμβόλων 4002204 

22. Ελατήρια πορείας 57Κ 47211 

23. Σωλήν πετρελαίου τεμ. 

24. Κουζινέτα διοστήρων 6ϋ 317 ζεύγη 


25. Κουζινέτα βάσεως όπισθεν 6ΤΙ) 317 ΔΕ 57000 Α τεμ. 

26. Κουζινέτα βάσεως 

27. » » 6Τ I) 317 κεντρικά ΔΕ 56065 

28. Κουζινέτα βάσεως ΔΕ 56/213 

29. Μπουζόνια 3/8 χ40 ΔΕ 4090 
80. Ελατήρια ρυθμιστού ΔΕ 48-7562 

31. Κυψέλη ψυγείου εκσκαφέως 

32. Βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής ΒΙάΟΑ 
38. Οδηγοί αντλίας πιέσεως Π6 403Λ πετρελαίου 

34. Φερμουίτ φρένων εκσκαφέως μετρ. 

35. Φερμουίτ φρένων ΔΚ εκσκαφέως μέτρ. 

36. Ροδέλες προθαλάμων 4372116 τεμ. 

37. Μανόμετρα ελαίου 

38. Τάπες 901652 

39. Ροδέλες χάλκινες διάφορες 

40. Αντίβαρα ρεγουλατόρου 404/642 

41. Παρεμβάσματα ελαστικά 4344940 (κουζινέττων) 

42. Παρεμβάσματα εκ φελλού ΔΕ 1033 πλουτήρων 

43. Παρεμβάσματα κυκλοφ. ύδατος ΔΕΙ508 

44. Καπέλα βαλβίδων Ι)Ε 55118 

45. Δακτύλιοι πλήκτρων 1562 407508 

46. Ροδέλες βαλβίδων αντλίαε πετρελαίου ΓΙΕ 40258 
4 1 . Σωλήνες ελαίου ΰΕ 3554 τεμ. 

48. Παρεμβάσματα ΔΕ 50950 εξατμήσεοις 

49. Παρεμβάσματα κεφαλής 
•50. Παρεμβάσματα κεφαλής 

51. Έδρες βαλβίδων εξαγωγής 

52. Ελατήρια βαλβίδων 

53. Εμβολα μετά χιτωνίων αντλίας πετρελ. 

54. Βαλβίδες αντλίας πετρελαίου 

55. Αξονάκια αμπραγιάζ Β-7510 

56. Δακτύλιοι γραναζιών καθρέπτου 5470 

57. Κουζινέττα 

58. Φίλτρα ελαίου Νο. 956 

59. Φανοί εκσκαφέως ΡΙΧ 

60. Οδοντοτοΐ στεφάνων 1152 


Ποσότητα Αξία Παρατηρήσεις 


(3) 

(4) 

(5) 

6 

20 

120 

6 

20 

120 

2 

40 

80 

17 

100 

1.700 

6 

20 

120 

2 ν 

20 

40 

4 

40 

160 

4 

100 

400 

12 

40 

480 

10 

200 

2.000 

1 

100 

100 

1 

100 

100 

1μ. 

100 

100 

41 

200 

8.200 

6 

100 

600 

2 

200 

400 

1 

100 

100 

4. 

100 

400 

1 

100 

100 

1 

50 

50 

2 

50 

100 

6 

20 

120 

1 

50 

50 

6 

100 

600 

1 

100 

100 

6 

100 

600 

2 

150 

300 

2 

150 

300 

14 

40 

560 

1 

30 

30 

1 

6000 

6.000 

4 

100 

400 

3 

100 

300 

4,45 

200 

890 

10 

200 

2.000 

15 

40 

600 

2 

100 

200 

12 

50 

600 

48 

20 

960 

2 

150 

300 

18 

20 

360 

10 

10 

100 

4 

10 

40 

9 

20 

180 

9 

20 

180 

8 

10 

80 

1 

40 

40 

1 

100 

100 

2 

400 

800 

1 

400 

400 

6 

100 

600 


37 

20 


4 

2 , 

3 

1 

2 


80 

100 

100 

200 

200 

200 

150 

200 

200 


000 

500 

400 

800 

400 

450 

200 

400 
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( 1 )_ ( 2 ) _ 

61. Κουζινέτα βάσεως α!5 0,20 ΔΕ 56116-17β 

62. Σωλήνες λιπάνσεως 

63. Ασφάλειες βαλβίδων Ηϋ ΟΑ 61_)Τ 317 

64. Οστήρια βαλβίδιον 6ΤΌ 317 ΔΕ 50824 

65. Βίδες ρυθμίσεως βαλβίδων 

66. Σωλήνες πετρελαίου 6ΤI) 317 0 6 52471 

67. Φίλτρα πετρελαίου 2 ή 4Β Ο 

68. Παρεμβάσματα καλ/των Β-675 βαλβίδων 

69. Δακτύλιοι εκκεντροφόρου Β-155 

70. Δακτύλιοι εκκεντροφόρου όπισΟ. Β-157 

71. Κουζινέττα διαστήρων 

72. Ελατήρια εμβόλων 

7ο. Παρεμβάσματα κεφαλής 41!Ο Β 877 Β 3625 

74. Παρεμβάσματα εξαγωγής Β-832 

75. » κάρτερ Β 1182 

76. » ελαστικά χιτωνίων 

77. Οδηγοί βαλβίδ<υν 2ψ 4Β0 

78. Παρεμβάσματα εκ χάρτου 6Ε 0 275 ΚΕ 1561 

79. Γρανάζ καθρέπτου ενδιαμέσου 14855 

80. Γρανάζ στροφάλου 6ΕΏ 275 1128 

81. Ελατήρια μίζας 

82. Προθάλαμοι καύσεως 2Β0 1964 

83. Τσίγκος ψυγείων ΗΝ8 502730 

84. Άξων εκκεντροφόρος 6ΕΏ 317 ΔΕ 50576 

85. Κουζινέττα βάσεως ΔΕ 56063 Α-56065Α 57000 α/50,10 Σειρά 

86. Πύρροι ραούλ. τεμ. 

87. Ρέγουλες φρένων 20Τ 3860 Ο 

88. Άξονες κιβωτ. ταχυτήτων Β11ΤΑ 

89. Ελατήρια βοηθ, αντλίας πετρελαίου 

90. Σωλήνες πετρελαίου 4ΒΔ-ϋ 454 455, 361, 366 

91. Γρανάζ ρεβέρσας 4ΔΒ 15-47 2025 

92. Ψυγείον ελαίου 6Τϋ 317 ΔΕ 4984 

93. Ελατήρια φρένων 17Τ 211 

94. Σιαγώνες φρένων 15Ρ 626ΕΊ5Ρ 768Γ 

95. Δακτύλιοι ρέγουλας σιαγώνων φρένων 18Τ 3267 

96. Πύρροι συμπλέκτου ΟΤ 599 

97. Δακτύλιοι πορείας 5Τ 1201 

98. Δακτύλιοι σίδηροί 18Τ 2336 

99. Δακτύλιοι σίδηροί 18Τ 233Α 

100. Δακτύλιοι σίδηροί 18Τ 2329 

101. Βάσεις οδόντων κάδων 237519 

102. Παξιμάδι ρέγουλας 

103. Παξιμάδια ρέγουλας φρένων 20Τ 

104. Δακτύλιοι τυμπάνων 5Τ 1542 

105. Δακτύλιοι ορειχάλκινοι ακατέργαστοι 

106. Τροχαλία μπούμας 7Γ 123 0ΙΕΙ 

107. Δακτύλιοι σίδηροί 18Τ 1328 

108. Βίδες 5/8 χ2“ Β-143 

109. Οστήρια βαλβίδων 2Β 4ΒΌ Β 1113 

110. Διοστήρες 22 4ΒΠ Β-25-82 

111. Παξιμάδια σωλήνων Β-6426 μπεκ 

112. Βαρελάκια σωλήνων μπεκ Β-1199 

113. Ασφάλειες Β-1178 

114. Μπαλάκια οστήρων 6ΠΤ3Α Β-1177 

115. Γρανάζ στροφαλοφόρου 4ΒΡ Β-ΙΟι 

116. Δακτύλιοι εκκεντροφόρου Β-171 

117. Βίδες ρυθμ. βαλβίδων 2Β1) 0-4156 

118. Ρακόρ φίλτρου πετρελαίου 

119. Ελατήρια ελαίου ΒΟΟΑ 4ΒΓ) 

120. Θάλαμος εισαγωγής εξαγωγής αερ ίων 

121. Παρεμβάσματα εξαγωγής 4001376 

122. Παρεμβάσματα γωνίας εξαγωγής 

123. Παρεμβάσματα 4043471 

124. Παρεμβάσματα 4043474 

125. Παρεμβάσματα 4043476 

126. Μαστοί υπερχειλίσεως αντλίας πετρελαίου 4505556 

127. Φίλτρα πετρελαίου ΟΕ 10142 

128. Φερμουίτ φρένων 

129. » βοηθ. φρένων 


( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

1 

200 

200 

13 

100 

1.300 

31 

50 

1.550 

9 

100 

900 

6 

20 

120 

2 

100 

200 

ί 

180 

180 

4 

100 

400 

1 

150 

150 

1 

150 

150 

2 

200 

400 

2 

100 

200 

1 

400 

400 

2 

100 

200 

1 

100 

100 

4 

100 

400 

4 

100 

400 

12 

40 

480 

2 

800 

1.600 

1 

500 

500 

1 

200 

200 

4 

100 

400 

) 

3000 

3.000 

1 

4000 

4.000 

1 

200 

200 

17 

200 

3.400 

2 

200 

400 

3 

2000 

6.000 

2 

200 

400 

2 

200 

400 

1 

2000 

2.000 

1 

1000 

1.000 

2 

200 

400 

2 

1000 

2.000 

1 

200 

200 

4 

200 

800 

• 1 

200 

200 

1 

150 

150 

1 

150 

150 

' 1 

150 

150 

9 

300 

2.700 

1 

50 

50 

1 

60 

60 

2 

200 

400 

77,100 

200 

15.420 

1 

2000 

2.000 

1 

150 

150 

5 

50 

250 

4 

100 

400 

1 

500 

500 

33 

50 

1.650 

33 

50 

1.650 

20 

50 

1.000 

12 

40 

480 

1 

1000 

1.000 

12 

200 

2.400 

4 

40 

160 

12 

50 

600 

4 

60 

240 

1 

500 

500 

5 

200 

1.000 

5 

200 

1.000 

4 

100 

400 

8 

100 

800 

4 

100 

400 

3 

200 

600 

. 4 

180 

720 

1 

200 

200 

1 

150 

150 
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(1) 

(2) 


. (3) 

(4) 

(5) 

130. 

Στοιχεία ερπίστριας Νο. 031652 


6 

600 

3.600 

131. 

Στοιχεία ερπίστρια; Νο. 031651 


6 

600 

3.600 

132. 

Σόκετ ζυγαριάς 8Ρ 214 


1 

500 

500 

133. 

Εξαρτήματα κάδου 20Τ 2468 


4 

400 

1.600 

134. 

Ασφάλειες 


ο 

100 

200 

135. 

11 ερικόχλια τανύσειυς φρένων 20Τ 1 

442 

3 

100 

300 

136. 

Βίδες φρένων 20Τ 2876 


1 

100 

100 

137. 

Ρυθμιστής μοχλού κεραίας 1181 


2 

100 

200 

138. 

Εξαρτήματα κάδου 2Α-58 


2 

400 

800 

139. 

Γρανάζ τιμονιού Π 337 


1 

500 

500 

140. 

Ελατήρια πέδιλων 


2 

100 

200 

141. 

Ασφάλειες πηνείου Νο. 171-152 


2 

100 

200 

142. 

Φίλτρα αέρος 


1 

200 

200 

143. 

Γλύστρες 


6 

200 

1.200 

144. 

Κάμες τυμπάνου 6Τ 1182 


2 

200 

400 

145. 

Ελατήρια σιαγόνων εσωτερ. φρένων 

17Τ 209 

2 

200 

400 

146. 

Ρυθμιστής μοχλού βοηθ. φρένων 6Τ 

799 

1 

100 

100 

147. 

Ρεγουλατόροι πηνείου ποδοφρένων 15Τ 707 

2 

100 

200 


ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

Ανταλλακτικά τρακτέρ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ 


127.830 


α.α. 


καρτελ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΑΙΚΟΤ 

Τϋ 

_( 1 )_( 2 )_ 

1. Φίλτρα πετρελαίου .1.0. τεμ. 

2. Φίλτρα υδραυλικού 

·!. Φίλτρα υδραυλικού Νο. ΑΚ 24241 ή 28(372 

4. Διοστήρες 

5. Δακτύλιοι πύρων εμβόλων 

6. Πύρροι εμβόλων 

7. Ελατήρια εμβόλων ΑΜ 27852 Κ τύπου 3010 

8. Βαλβίδες εισαγωγής ΑΡ 749 Β Β-26124 Κ 

9. Ιμάντες ηλεκτρογεννήτριας Β-1587 Κ 

10. Βαλβίδες εξαγωγής ΑΡ 750Κ Κ 26123 Η 

11. Κουζινέττα δεξιά - αριστερά ΑΡ 338 Κ ΑΚ 27629 Κ 

12. Παρεμβάσματα εξαγωγής Ρ 137 Κ 

13. Παρεμβάσματα εξαγωγής Νο. Κ 26360 

14. Παξιμάδια σφιχτήρων ΚΑ 518 Κ 

15 . Οδηγοί βαλβίδων ΑΡ 751 Κ28654 Κ 

16. Οδηγοί βαλβίδων 28654 

17. Πλατίνες Α 3343 

18. Βραχίονες διανομέων 16 χ477Β 

19. Δίσκοι μανιατού 

20. Ελασ τικά παρεμβάσματα 

21. Παρεμβάσματα (ροδέλλες) 

22. Παρεμβάσματα - ροδέλλες διάφορα 

23. Παρεμβάσματα διάφορα 

24. Παρεμβάσματα οδηγίας ύδατος Νο. 

Κ 27649 Κ και Πην/γαιον 

25. Παρεμβάσματα ελαστικά ΑΚ 27/47 Κ 

26. Παρεμβάσματα ελαστικά διάφορα 

27. Ελαστικές ροδέλλες Νο. Κ 3685 Κ 

28. Καλύματα διανομέως μανιατού Χ2798 

29. Ασφάλειες πύρρων εμβόλων Ο 2824 

30. Ελατήρια ανεμιστήρων Γ 203 Κ Κ30410 Κ 

31. Πώματα μεταλλικά 

32. Βελώνες καρμπιλατέρ 

33. Γρανάζ βάσεως αντλίας ελαίου 

34. Σώμα αντλίας ελαίου Κ 26943 

35. Πλάκα αντλίας ελαίου Κ 26942 Γραναζ. 

36. Καπάκι αντλίας ελαίου Κ 26305 

37. Γρανάζ αντλίας ελαίου σταθερά 

38. Γρανάζ εκκεντροφόρου ΑΡ 428 Κ 

39. Σωλήνες κυκλοφορίας ύδατος Ρ 665 Κ 


Ποσότητα 

(3) 


Παρατηρήσεις 

(4) 

10 

250 

2.500 

13 

200 

2.600 

8 

200 

1.600 

2 

800 

1.600 

4 ' 

200 

800 

4 

300 

1.200 

4 

200 

800 

2 

250 

500 

1 

200 

200 

4 

250 

1.000 

9 

350 

3.150 

4 

400 

1.600 

1 

400 

400 

5 

60 

300 

4 

80 

320 

14 

200 

2.800 

6 

400 

2.400 

3 

400 

1.200 

2 

300 

600 

11 

100 

1.100 

14 

100 

1.400 

10 

200 

2.000 

4 

220 

880 

3 

200 

600 

3 

200 

600 

24 

2 20 

5.280 

13 

100 

1.300 

1 

200 

200 

4 

200 

800 

*_> 

Ο 

250 

750 

ί 

100 

100 

5 

50 

250 

4 

300 

1.200 

1 

300 

300 

2 

30 0 

600 

1 

400 

400 

4 

500 

2.000 

1 

1000 

1.000 

2 

500 

1.000 
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451 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥ$ΕΡ ΝΗΣ £ΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟ) 


( 1 )_( 2 )_ 

40. Κυψέλη ψυγείου τρακτέρ .10 

41. Μοχλοί συμπλέκτου Ρ 198 Π 

42. Δακτύλιοι τσιμούχας ανεμιστήρων 

43. Δακτύλιοι άξονος (ασφάλειες) 

44. Παρεμβάσματα στροφάλου εκ φελλού 1 2124 Η 

45. Βί3ες ρέγουλας βαλβίδων Λ 1291 Η 

46. Ελατήρια συμπλέκτου Α-352Κ Τ 10804 Τ 

47. Ελατήρια διπλά ΑΒ 26639 Κ 

48. Ροδέλλες ρουλεμάν συμπλέκτου Ρ 186 Β 

49. Βαλβίδες καρμπιρατέρ 

50. Θερμοστάται 

51. Γρανάζ κυβ. ταχυτήτοιν ΑΡ 1232 Β 

52. Δίσκοι συμπλέκτου 

53. Δίσκοι συμπλέκτου 

54. Πλήκτρα βαλβίδων τεμ. 

55. Κορώνα ρεγουλατόρου 

56. Μανιατό 

57. Γρανάζ κυβ. ταχυτήτων Β 26261 Β (40201) 

58. Συγχονιζέ (γρενάζ) Β 27967 

59. Πινίον (γρενάζ) 44649 26 75 

60. Άξονες ρυθμιστούν Ρ 105 Β 

61. Ρεγουλατόροι τρένων Α 151 

62. Έκκεντρα τυμπάνου Α 491 

63. Κοκοράκια συμπλέκτου 674 Β 

64. Κοκοράκια 26806 

65. Γρανάζ τιμονιού Ρ 245 Β 

66. Παξιμάδια έμπροσθ. τροχών 

67. Κολλάρα συμπλέκτου Ρ 200 Κ 

68. Δακτύλιοι άξονος φρένων 152 

69. Δακτύλιοι άξονος φρένων 

70. Πυρράκια σιαγόνων φρένων 2124 

71. Βραχίονες ντεμπραγιάζ Α 79 Β 

72. ΓΙαξιμαδάκια τροχών 

73. Τποδοχαί (αντίβαρα) Β 52498 Β 28639 Β 27729 

74. Γρανάζ ταχυτήτο>ν Β 52499 συγχρονιζέ 

75. Γρενάζ (πινίον) Β 44842-26258 

76. Σωλήνες εισαγωγής εξαγωγής Ρ 552 Β 

77. Πώματα ψυγείων ΑΒ 1621 Β 

78. Άξονες ρυθμιστού ΙΑ 1175 Β 

79. Ασφάλειες 26192 

80. Γρανάζ ταχυτήτων Ρ 521 Β 

81. Γρανάζ ταχυτήτων Ρ 204 Β 

82. Γρανάζ κιβ. ταχυτήτων Ρ 217 Β 

83. Γρανάζ κυβ. ταχυτήτων ΑΡ 1224 Β τεμ. 

84. Διανομείς μανιατό (ραουλάκια) 

85. Ασφάλειες τσιμούχες 

86. Ελάσματα ρεγουλατόρου 

87. Ζάντες τροχών 1 Ό 1275 Β 

88. Τροχαλία χιτοσιδηρά ακατέργαστος 

89. Ακρόμπαρα (^ΕΟ Νο. ΑΒ 27351 Β 

90. Ακρόμπαρα ΑΒ 27350 Β 

91. Άκρα ανυψώσεως 1 I) Β 28460 Β 

92. Μπράτσα οδηγήσεως .1 Γ) Β 27806 Β 27807 Β 

93. Λουριά τραπεζοειδή Νο. Β 26607 Β 

94. Ελαστικά καλύματα Β 28019 Β 

95. Λουριά βεντιλατέρ 

96. Αξονάκια αντλίας ύδατος Νο. 9212 Β 

97. Στυπιοθλήπται αντλίας ύδατος Νο. ΑΡ 2057 Β 

98. Μεμβράνες αντλίας διάφορες 

99. Αντίβαρα ρεγουλατόρου Ρ 119910 1 

100. Βίδες διοστήρων Β 26325 Β 

101. Χιτώνια κυλίνδοου ΚΆΚ 28192 

102. Χιτώνια Νο. Β 26120-22192 

103. Ασφάλειες βαλβίδων Π 367 Β (ζεύγη) 

104. Ασφάλειες Νο. Β 1529 διάφορες 

105. ιΜπεκ 28619 


(3)_ 


(4) 

1 

7000 

ο 

δ 

I 

1000 

1.000 

4 

300 

1.200 

7 

150 

1.050 

7 

200 

1.400 

1 

150 

150 

5 

200 

1.000 

5 

280 

1.400 

3 

380 

1.140 

1 

100 

100 

2 

100 

200 

2 

2000 

4.000 

1 

8000 

8.000 

1 

300(1 

8.000 

6 

800 

1.800 

1 

850 

350 

1 

4000 

4.000 

2 

8000 

6.000 

1 

4000 

4.000 

1 

3000 

3.000 

1 

1000 

1.000 

4 

600 

2.400 

8 

800 

2.400 

5 

400 

2.000 

9 

400 

3.600 

2 

2000 

4.000 

6 

400 

2.400 

ο 

400 

1.200 

2 

450 

900 

7 

300 

2.100 

8 

1500 

12.000 

1 

300 

800 

31 

450 

18.950 

1 

600 

600 

1 

4000 

4.000 

1 

8500 

3.500 

1 

2500 

2.500 

2 

250 

500 

2 

1000 

2.000 

4 

400 

1.600 

1 

4000 

4.000 

1 

4000 

4.000 

2 

4000 

4.000 

2 

4000 

8.000 

1 

300 

300 

1 

400 

400 

4 

500 

2.000 

2 

4800 

9.600 

6 

1000 

6.000 

2 

300 

600 

4 

300 

1 .200 

- > 

400 

1.200 

2 

2000 

4.000 

Γ» 

350 

1 .750 

8 

250 

2.0(10 

5 

200 

1.000 

1 

500 

500 

5 

250 

1.250 

4 

200 

1.001 

12 

1000 

12.000 

8 

100 

800 

1 

2500 

2.500 

7 

2500 

17.500 

7 

200 

1.400 

1 

200 

200 

2 

3000 

6.000 




( 1 ) 


106. 

107. 

108. 

109. 

110 . 
111 . 
112 . 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120 . 
121 . 
122 . 

123. 

124. 

125. 

126. 
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( 2 ) 


Πηνία ΑΚ 11031 

Κοκκοράκια συμπλ. Κ 26661 και Κ 33550 Κ 
Ελατήριον σπιροειδές Κ 26639 Ρι 
Ελατήριον σπιροειδές Κ 26640 Η 
Ελατήρια σπιροειδή Κ 26637 Η 26638 Κ 
Μοχλός ΑΚ 28330 Κ 

Έδρα βαλβίδων (Κ 28974) Κ 84593 Κ ζεύγη 

Πλάκες οδ. ταχυτήτων Κ 26979 Κ 
Παρεμβάσματα αντλίας πετρελαίου ΤΡ διάφορα 
Προσθήκες (ροδέλλες) Κ 30902 
Κόμπλερ Νο. Κ 32333 Κ Νο. 27487 Κ 
Κόμπλερ Κ 27728 

Καρβουνάκια αντλίας ύδατος Τ 11893 Τ 

Άξονες (Κ 27017 Κ) Κ 33883 Κ Κ 27030 Κ 32167 
Αξονάκια (πυρράκια) Κ 25317 Κ 26646 Κ 26015 
Δισκάκια υδραυλικής αντλίας 27482 Κ-44997 Κ 26570 
Γρενάζ μετά άξονος Νο. ΑΚ 3002 ή Κ 26164 
Βαλβίς Νο. ΑΚ 26460 
Φλάντζες κεφαλής Ε 487 Κ 
Ακραξόνια εμπροσθ. τροχών ΑΡ 645 
Φλάντζες εξατμήσεως 


(3) 


(4) 

1 

1500 

1.500 

6 

400 

2.400 

9 

300 

2.700 

5 

300 

1.500 

24 

1000 

24.000 

1 

300 

300 

8 

300 

2.400 

1 

2000 

2.000 

1 

300 

300 

2 

300 

600 

2 

1500 

3.000 

1 

1500 

1.500 

2 

100 

200 

8 

2000 

16.000 

2 

400 

800 

9 

300 

2.700 

1 

1500 

1.500 

1 

500 

500 

2 

2000 

4.000 

2 

2800 

5.600 

3 

1000 

3.000 

324.770 


Πίνακας 14 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΩ ΖΩΝΗΣ 


Αριθμ. 

Καρτ. Ονομασία Υλικού 

Ποσότητα 

Τιμή μονάδ. 

Δρχ· 

1. 

Ρουλεμάν ένσφαιρα ΕΑΟ 1207 

2 

1670 


3.340 

2. 

Βάνα χιτοσιδηρά ρυθοκόρου 

1 

4000 


4.000 

3. 

Οστήρια βαλβίδων Ε4 0860009 

4 

100 


400 

4. 

Ρουλεμάν κων/κά κυλ/κού 21212 

2 

1670 


3.340 

5. 

Βαλβίδες εισαγ. εξαγ. 204-510 905 ΑΧ3 ΑΤΕΑδ 

2 

100 


200 

6. 

Παξιμάδια βελόνες ψεκασμού ΑΤΕΑδ 856 Ε 

3 

40 


120 

7. 

Ελατήρια βελόνες ψεκασμού 855Ε 

4 

40 


160 

8. 

Ροδέλλες βελόνες ψεκασμού ΑΤΕΑδ 859ΕΧ64 

1 

20 


20 

9. 

Κόπλερ μαχαιριού ρυθοκόρου 

1 

1000 


1.000 

10. 

Άξονες προστιρέκτ 

1 

1000 


1.000 

11. 

Ρουλεμάν κυλινδρικά Ρ2Η 25540 

2 

1600 


3.200 

12. 

Ρουλεμάν ένσφαιρα 6307 ΕΑΟ 35x80x21 

1 

1800 


1.800 

13. 

Ρουλεμάν ένσφαιρα ΓΑΟ 6211 55x100x21 

1 

1800 


1.800 

14. 

Κλειδιά καδένας ναυτικό κλειδί 

1 

100 


100 

15. 

Έμβολον αντλίας πετρελαίου ΑΤΕΑδ Χ423 αερο/του 

2 

400 


800 

16. 

Βαλβίδες αντλίας πετρελαίου ΑΤΛΑδ Χ430 αεροσυμ/τού 

1 

100 


100 

17. 

Πλάκα αεροσυμ/τού ΑΤΕΑδ Γ 2546 

1 

200 


200 

18. 

Χειτώνια χειραντλίας ΑΤΕΑδ αεροσ/τού δ-2873 

1 

100 


100 

19. 

Παρεμβάσματα ελαστικά άχρηστα 

6 

5 

αχρ· 

30 






21.710 


Πίνακας 15 






ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΑΤΕΑδ 





ΑριΟ. 






Καρτ. 

ΕΑ Ονομασία Υλικού 

Ποσότητα 


Παρατήρησες 

(1) 

(2) 

(3) 



(4)_ 

1. 

Σάκετ 8Κ5 τεμ. 

2 

100 


200 

2. 

Γρανάζ συμπλέκτου 

1 

100 


100 

3. 

Τανητήρ 

1 

120 


120 

4. 

Ελατήρια εμβόλων 2151-2152 

2 

20 


40 

5. 

Ελατήρια (Λαμάκια) 17Τ156 

28 

10 


280 
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( 1 ) ( 2 ) 


(3) 


6. Βίδες 3/4 

7. Ροδέλλες αεροσυμπιεστού σίδηροί 85 Κ. Ρχβ 4 

8. ΙΙύρροι εμβόλων αεροσ/τού 226-234 

9. Πύρροι εμβόλων βενζίνης 126-234 

10. Βελόνες μπεκ πετρελαίου 1233Ε 

11. Έδρες βαλβίδων ακροφίς μπεκ 1234Ε 

12. Ελατήρια αμπραγιάζ 1193 Εχ4 

13. Ελατήρια βαλβίδων εισαγ. εξαγ. 513 ΑΧ3 

14. Βαλβίδες αεροσ/τού 225-234 

15. Γλώσσες πετρελαίου 3109 

16. Δακτύλιοι ομφαλών 

17. Δακτύλιοι πύρρων 5Τ 533 

18. Δακτύλιοι ορειχάλκινοι 5 Τ 184 

19. Δακτύλιοι πύρρων πλάστιγγος 520 Α 

20. Δακτύλιοι αεροσ/τού 5Τ 582 

21. Δακτύλιοι ραούλων περιστροφικές 5Τ 456 

22. Δακτύλιοι πεταλούδας 5Τ 246 

23. Πύρροι 

24. Σάκετ 8 Ρ-241 

25. Σφήνες Σάκετ 

26. Καστάνιες 

27. Ασφάλειες πύρρων 

28. Δακτύλιοι σιδήρου 

29. Γρανάζ βαρούλκων μεταχειρισμένο 

30. Γρανάζ τιμονιού μεταχειρισμένο 

31. Γρανάζ τιμονιού 

32. Φουρκέτες 15Τ 522 

33. Ελατήρια έλξεως 17Τ 19 

34. Ασφάλειες πύρρων 

35. Βαλβίδες εξαγωγής βενζίνης 

36. Βαλβίδες εισαγ. εξαγ. 

37. ΙΙύρροι 

38. Κολλάρα 18Ρ 62 

39. Σάκετ 

40. Οδηγοί με ράουλα 

41. Στεφάνη ορειχάλκινη άξονος βαρούλκων 

42. Βίδες πορείας 20Τ 501 

43. Τανιτήρ πεδοφρένων 

44. Δακτύλιοι σίδηροί 

45. Ροδέλλες θροστ. 18Τ 1038 

46. Κολλάρα ορειχάλκινα 

47. Περικόχλια βίδων διωστήρων 8 2619 

48. Βίδες διωστήρων Η 2721 

49. Δακτύλιοι τυμπάνου ανυψώσεως 

50. Εξαρτήματα κάδου 949 Α 

51. Πτερά πεταλούδας 973 Α 

52. Ράουλα βαρούλκων έλξεως 8106 

53. Σύνδεσμοι 12Τ 31 

54. Κουζινέττα βάσεως μεταχειρισμένα 

55. Κουζινέττα άξονος κινήσεως 1540 

56. Κουζινέττα 

57. Γρανάζ πινείου 

58. Πύρροι πεδίλων 

59. Διωστήρες 

60. Φερμουίτ διάφορα 

61. Λαμάκια στεφάνης φρένων 15Τ 119 
■ 62. Ελατήρια ποδοφρένων σπιρωτά 

63. Αντλία ελαίου 1369 ΕΚΟΠ 

64. Παρεμβάσματα χάλκινα αντλίας πετρελαίου 8 2882 

65. Βεντιλατέρ 

66. Μπασδέκες μεταχειρ. 

67. Ελατήρια δ 31719 

68. Ελατήρια εμβόλων αεροσ/στού 0/5,010 

69. Βάσεις οδόντων κάτω εκσκαφέως αντλίας 

70. Ράουλα 

71. Πέδιλα ερπίστριας 


8 

5 

1 

1 

11 

13 

1 

8 

2 

1 

1 

2 

2 

4 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

19 

2 

3 
2 
1 
2 
1 

1 

4 
1 

100 

4 
1 

5 

5 
1 
1 

1 

1 

1 

6 
4 
2 
1 

16 

1 

1 

12 

7 

1 

4 

1 

1 

4 

3 

2 

3 

3 


(Λ)_ 


6 

48 

20 

100 

25 

25 

20 

20 

10 

110 

10 

130 

6 

6 

15 

120 

20 

40 

50 

50 

20 

20 

30 

60 

30 

60 

50 

200 

60 

120 

150 

450 

80 

160 

100 

200 

100 

200 

20 

20 

30 

60 

10 

20 

20 

20 

50 

50 

50 

50 

150 

150 

100 

200 

100 

200 

10 

190 

20 

40 

20 

60 

80 

160 

60 

60 

100 

200 

200 

200 

150 

150 

80 

320 

100 

100 

60 

600 

50 

200 

20 

20 

10 

50 

10 

50 

40 

40 

20 

20 

50 

50 

200 

200 

50 

50 

10 

60 

50 

200 

20 

40 

100 

100 

100 

1.600 

120 

120 

100 

100 

10 

120 

20 

140 

200 

200 

10 

40 

200 

200 

100 

100 

40 

160 

20 

60 

50 

100 

200 

600 

200 

600 


10.929 
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Π I Ν Λ Κ Λ Σ 16 


Λ ριΟμ. 

καρτ. Ονομασία Υλικού 


Ποσότητα Τιμή μονάδ. 


Δρχ. 


1 . 

2 . 


6 . 

7. 

8 . 
9. 

10 . 

11 . 

12 . 

13. 

14. 

15. 

16. 
17 . 
18 

19. 

20. 
21 . 
22 . 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 
29. 


Προφυλακτήρες άξονος αρθ. ανταλακτ. 7130614 δακτύλιοι 
Δακτύλιοι σίδηροί ασφάλειας 

Δακτυλίδια εδράνων αριθ. αντλ. ΚΘΘΟ 818724 ορειχάλκινα 
Δακτύλιοι ορειχάλκινοι μεγάλη αντλία (ΙΕΚΟΙ)Λ 
Δακτύλιοι σίδηροί μεγάλης αντλίας Ο ΕΚ Ο Γ)Λ 
Δακτύλιοι ορειχάλκινοι μικράς αντλίας ΟΕΚΟΙ) Α 
Δακτύλιοι σίδηροί αντλ/σιον ΟΕΚΟΠΛ 
Ελαστικά παρεμβάσματος άχρηστα 
Ασφάλειες ορειχάλκινες βιδάκια δια αντλίαν 100 Μ/Μ 
Παρεμβάσματα εκ μελανιδοχάρτου 1000 Μ/Μ αντλ. 

Δακτύλιοι ορειχάλκινοι δι’ αντλίαν 1000 Μ/Μ και 600 Μ/Μ διάφορα 
Σαλαμάστρα γραφιτούχος δι’ αντλία 1000 Μ/Μ και 600 Μ/Μ 
Τσιμούχες μεταλλικές διάφορες δι’ αντλία ΚΖ 1000 Μ/Μ 
Τσιμούχες δι’ αντλία ΚΖ αντλία 1000 Μ/Μ 
Αντλία λιπάνσεως δι’ αντλία 1000 Μ/Μ 

Σύνδεσμοι ελαστικοί δια κοτλέρ αντλίας 1000 Μ/Μ 600 Μ/Μ 
Γρανάζια αντλίας λιπάνσεως γράσσου αντλίας 1000 Μ/Μ 
Ρουλεμάν 30x315 8ΤΛΥΕΤ 

Ρουλεμάν κυνικά μεικτού 32324 ΓΑΟ δι’ αντλία 1000 Μ/Μ 
Ρουλεμάν ένσφαιρο μεικτού 6223 ΓΟΟ 1000 Μ/Μ 
Αντλία λιπάνσεως (ελαίου) αντλίας ΜΑΝ 
Ρουλεμάν διπλά κυλ/κά ΓΑΟ 22316 μεικτού ΜΑΝ 
Ρουλεμάν διπλό κυλ/κό μεικτού 8ΚΡ 22228 ΜΑΝ 
Ρουλεμάν ένσφαιρα μεικτού ΓΑΟ 6228 ΜΑΝ 
Ρουλεμάν κυνικό κυλ/κό μεικτού ΓΑΟ 9328 ΜΑΝ 
Ρουλεμάν θροστ. λειώμενα άξονος 51318 ΓΑΟ 600 Μ/Μ 
Ρουλεμάν ένσφαιρα άξονος 8 Κ Γ 5024 600 Μ/Μ 
’ Αξιόν με 2 σφήνες 

Εξαρτήμητα πίνακος αντλίας ΜΑΝ ΚΖ (πλατίνες) 


Π 1 Ν Α Κ Α Σ 17 


1 

200 

200 

1 

200 

200 

1 

250 

250 

2 

250 

500 

1 

200 

200 

2 

200 

400 

2 

200 

400 

12 

10 

120 

7 

10 

70 

3 

10 

30 

5 

100 

500 

3,64 

40 

140 

7 

250 

1.750 

13 

250 

3.250 

1 

1000 

1.000 

10 

50 

500 

4 

150 

600 

2 

1800 

3.600 

1 

1800 

1.800 

1 

1800 

1.800 

1 

1000 

1.000 

2 

1600 

3.200 

1 

1600 

1.600 

1 

1600 

1.600 

2 

1600 

3.200 

2 

1600 

3.200 

2 

1600 

3.200 

1 

3000 

3.000 

1 

500 

500 


37.810 


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΟΥ 


ΛριΟμ. 

καρτ. 

(1) 

Ονομασία Υ λικ ο ύ 
(2) 


Ποσότητα Τιμή μονάδ. 

(3) (4) 

Δρχ. 

(5) 

1. 

Σαλαμάστρες υδραυλικού πρέσσας Χ900Α 


1 

100 

100 

2. 

Σαλαμάστρες εμβόλου πρέσσας 


13 

100 

1.300 

3. 

βίδες πριονιών 8 16 


1,320 

10 

15 

4. 

Μαχαίρια τροχίσματος δίσκων εκκοκιστηρίου 


75 

200 

15.000 

5. 

Ελατήρια τροχαλιών 1 ΟΕη 8-137 


2 

100 

200 

6. 

Πριόνια τυμπάνων Νο. 1 ίθϋη 4°° 6 - 9 


282 

200 

56.400 

7. 

Πριόνια τυμπάνων Νο. 2 ΟβΙΙη 7 11 8-8 


98 

200 

19.600 

8. 

Πριόνια τυμπάνων Νο. (ίΕΙΙη 14” 8-7 


155 

200 

31.000 

9. 

Λουριά 445 


5 

100 

500 

10. 

Λουριά 56-3 


2 

100 

200 

Π. 

Λουριά 55-8 


2 

100 

200 

12. 

Λουριά τραπεζοειδή Νο. 118.5 


Ο 

Ο 

150 

450 

13. 

Λουριά τραπεζοειδή Νο. 130 


3 

150 

450 

14. 

Τροχαλίες 8-232 


4 

300 

1.200 

15. 

Ρουλεμάν 8-42 


17 

1600 

27.$00 

16. 

Ρουλεμάν Ο 0 1'η 15 /16 11 


1 

1600 

1.600 

17. 

Ρουλεμάν 3/4” 


2 

1400 

2.800 

18. 

Δρομέως ανεμιστήρων διάφοροι 


2 

1000 

2.000 

19. 

Εσχάρες Λίντερ Ε.3244Λ 


43 

300 

12.900 

20. 

Διαχωριστήρες Ε. 16536 


20 

500 

10.000 

21. 

Ασφάλειες αξόνων 8-750, 751, 752 


30 

400 

12.000 

22. 

Τσιμούχες διάφορες εκκοκιστηοίου 


68 

250 

17.000 

23. 

Δακτύλιοι 19/16x1/2 8-900 8-907 


1 

350 

350 

24. 

Δακτυλίδια 8-911 


1 

350 

350 

25. 

Μοχλοί αλλαγής τροφοδοτήσεως 8-584 


1 

400 

400 

26. 

Τροχαλία 8-298 


2 

300 

600 
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( 1 ) 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 


( 2 ) 

Έμβολα τροχ/κής μηχ/νής εκκοκιστηρίου 
Βίδες 5/16 
Βίδες 3/8 

Αντιστάσεις υγρασίας βάμβακος 
Καδένα Νο. 455 ΕΙΝΤΕΚ 
Πήχες ξύλινες εκκοκιστηρίου 
Άλυσσος κινήσεως εκκοκιστηρίου 
Σύνδεσμοι αλυσσίδων 
Τροχαλίες 4 11 8-260 
Τροχαλίες 5 1 / 4 
Τροχαλίες 

Σύνδεσμοι λουριών διάφορα 
Ρουλεμάν αυτολίπαντα εκκοκιστηρίου 
Ρουλεμάν 8 1110 8 1111 17/16 11 ^ 

Ελατήρια θύρας πρέσσας 
Τροχαλία 4 1 /» 

Τροχαλίες 7 X 6 1 / 2 Χ 2 3 / 16 
Λουριά τραπεζοειδή 
Βούρτσα ΕΑ ΕΚΙΝ 86 χορτάρινες 
Ιμάντες τραπεζοειδή 13χ9-5Α38 
Λουριά τραπεζοειδή εκκοκιστηρίου Α-60 διάφορα 
Λουριά τραπεζοειδή εκκοκιστηρίου Β-85 
Λουριά τραπεζοειδή εκκοκιστηρίου (3-96 
Λουριά τραπεζοειδή εκκοκιστηρίου Ο 105 Κ 
Πετσιά στεγανότατος εκκοκιστηρίου Νο.65 
Ιμάντες τραπεζοειδή 25x3350 
Πετσιά αντλιών (στεγανότατος) Νο. 35 
Πετσιά υδραυλικής αντλίας Νο. 36 εκκοκιστηρίου 
Πετσιά υδραυλικής αντλίας Νο. 44 εκκοκιστηρίου 
Φλάντζες σιμπαγή 
Διοστήρες πρέσσας εκκοκιστηρίου 
Βούρστες σιρμάτινες 8-22 
'Λλυσσοι διάφοροι εις τεμάχιον 


Πίνακας 18 


(3) 

(4) 

(5) 

1 

1000 

1.000 

85 

10 

850 

95 

10 

950 

4 

100 

400 

1 

250 

250 

36 

40 

1.440 

Ο 

Ο 

250 

750 

7 

150 

1 .050 

2 

400 

800 

1 

400 

400 

2 

400 

800 

4 

100 

400 

1 

1800 

1.800 

4 

1800 

7.200 

1 

250 

250 

3 

250 

750 

1 

250 

250 

2 

150 

300 

7 

100 

700 

6 

150 

900 

6 

150 

900 

10 

150 

1.500 

12 

150 

1.800 

2 

150 

300 

9 

50 

450 

4 

150 

600 

11 

50 

550 

2 

50 

100 

4 

50 

200 

2 

200 

400 

2 

250 

500 

2 

200 

400 

2 

500 

1.000 



243.755 


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΛΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΝΩ ΚΟΥΕΚ 


Αριθμ. 

καρτ. 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9. 

10 . 

11 . 

12 . 

13. 


Ονομασία Υλικού 


Χιτώνια 185-8-1 ΡΡ-116Ι 

Έμβολα κυλίνδρου ΙΑ-8-223 8951 

Ελατήρια ελαίου 18188 

Πύρροι εμβόλων 17285 

Δακτύλιοι εμβόλων 11-118 

Δακτύλιοι διωστήρων 11-119 

Κουζινέτα βάσεως 21-256 

Κουζινέτα βάσεως 21-227 

Έδρα βαλβίδων 64-31 

Παρεμβάσματα κεφαλής κυλίνδρων 16-571 

Κεφαλή κυλίνδρου 7ΑΖ-146 

Σωλήνες εισαγ. εξαγ. Ν. 10302 

Κεφαλής κυλίνδρου με βάση ελατήρια Ν. 6ΑΖ/46 


Ποσότητα Τιμή μονάδ. Δρχ. 


ο 

Ο 

5000 

15.000 

4 

5800 

23.200 

6 

300 

1.800 

12 

500 

6.000 

12 

400 

4.800 

12 

500 

6.000 

2 

1000 

2.000 

4 

1000 

4.000 

11 

1000 

11.000 

5 

2000 

10.000 

1 

9000 

9.000 

2 

7000 

14.000 

ϊ 

10000 

10.000 



116.800 


Πίνακας 19 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 


Αριθμ. Ονομασία Υλικού 

καρτ. 


1· Τροχοί οπίσθιοι τρακ. ΟΑΤΕΚΡΙΕΕΑΚ εξ επισκευής 
2· Ηλεκτροκινητήρ 220 νΟΕΤ 380 ΑΜΡ 10 ΗΡ 
3- Ηλεκτροκινητήρ εξ επισκευής 


Ποσότητα Τιμή μον. Δρχ· 


2 4000 8.000 
1 25000 25.000 
1 20000 20.000 


53.000 



456 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Πίνακας 20 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 


Λριθμ. 

καρτ. 

Ονομασία Υλικού 

Ποσότητα 

Τιμή μονάδ. 

1. 

Πύρροι εμβόλων 1ΥΙ8Κ 

2 

80 

2. 

Σπειρά μετά συρματόνσχοινον μηχανοκίνητων ψεκαστήρων 
Παρεμβάσματα κεφαλής αντλίας ΖΕΟΥΤΕΗ 

Δρομείς αντλίας ύδατος 

Δρομείς αντλίας ύδατος 

2 

30 

Ο 

Ο. 

4. 

5 . 

1 

2 

5 

100 

80 

80 

6. 

Κλαπέ αντλίας ύδατος 

4 

100 

7. 

Κλαπέ αντλίας ύδατος 

3 

100 

8. 

Άξονες δρομέων αντλίας ύδατος 

Στυπιοθλύπται αντλίας ύδατος 

1 

120 

9. 

2 

40 

10. 

Καπέλλα βαλβίδων 

Τσιμούχες καθρέπτων \ΥΙ5Κ Β-23 

2 

20 

11. 

2 

120 

12. 

Παρεμβάσματα \\Τ8Κ 
'ί'σιμούχες μεταλλικές 53452 

4 

200 

13. 

2 

120 

14. 

Ί’σιμού/ες μεταλλικές 

1 

120 

15. 

Ελατήρια πιέσεως αντλίας υδρεύσεως 

2 

40 

16. 

Ελατήρια βαλβίδιον 

Ασφάλειες διάφορες 

Περικόχλια διάφορα 

1 

10 

17 . 

2 

10 

18. 

24 

10 

19. 

Κοπίλιες διάφορες 

6 

10 

20. 

Βαλβίδες εισαγωγής 

1 

30 

21. 

Ακροφίς μπεκ Πάσκουλε 

Μπεκ διά σλούτερ 

1 

50 

22. 

1 

200 

23. 

Μεμβράνες 

4 

120 

24. 

Παρεμβάσματα χιτωνίων αντλίας δΕΟϋΤΕΚ 

2 

100 

25 . 

Αντλία πετρελαίου ΒΟ30Η Νο. ΡΟΕ 1/3 

1 

1000 

26 . 

Κουζινέττα διωστήρων Νο. 5517 

6 

80 

27. 

Γρενάζ αλυσσοπρίονου 

1 

120 

28. 

Ελαστικά παρεμβάσματα χιτωνίων Μαλκότση 

8 

20 

29. 

Γρενάζ μίζας 24 νΟΙ/Γ 

1 

150 

30. 

Ελατήρια καστανίας αλυσσοπρίονου 

1 

200 

31. 

Κύλινδρος με έμβολο εισκοσιν 

1 

1000 


Δρχ* 


160 

60 

100 

160 

400 

400 

300 

120 

80 

40 

240 

800 

240 

120 

80 

10 

20 

240 

60 

30 

50 

200 

480 

200 

1.000 

480 

120 

160 

150 

200 

1.000 


7.700 


Πίνακας 21 
ΑΝΤΑΛ:ΑΑΚΤΙΚΑ ΏΟΙΟΤ 


ΑριΟ. Ονομασία Υλικού 

καρτελ. 


1. Έμβολα ΤΜ 

2. Έμβολον μετά δείκτη αντλίας πετρελαίου ϋΕϋΤΖ 8 ΗΡ 

3. Ελατήριον αντλίας πετρελαίου ΟΕΠΤΖ 8 ΗΡ 


Ποσότητα Τιμή μον. 


Δρχ* 

2 

200 

400 

1 

220 

220 

1 

20 

20 



640 


Πίνακας 22 


Λριθμ. Ονομασία Υλικού 

καρτ. 


1. Δαμουζάναι με γεωργικά φάρμακα 

2. Ψυγείου ΒΑΛΙΑΝ ΙΖΟΛΑ 6 Κ.Π. 

3. Ζυγαριές μεταχειρισμένες 

4. Λάμπες ασετυλίνης παλαιαί μεταχειρισμένα 1 . 


Ποσότητα Τιμή μονάδ. Δρχ· 


2 

2 

2 

3 


100 

5000 

200 

20 


200 

10.000 

400 

60 


10.660 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


457 


Πίνακας 23 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 


Αριθμ. Ονομασία Υλικού Ποσότητα Τιμή μον. Δρχ. 

καρτ. 


1. Γρανάζ ορειχάλκινο αεροσυμπιεστού 

2. Ακροφίς μπέκ αεροσυμπιεστού 

3. Παρεμβάσματα κεφαλής ΟΟΜΡΗΕ88ΕΗ 


ο 


Ο 

ι 


Πίνακας 24 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 


500 

1.000 

40 

120 

100 

100 


1.220 


Αριθμ. Ονομασία Υλικού Ποσότητα Τιμή μονάδ. Δρχ. 

καρτ. 


1. Διάφορα ανταλλακτικά μοτοποδηλάτων συμπυκνωτές 
Χειρολαβές φρένων 

2. Σπιράλ 

3. Συρματόσχοινο σπιράλ 


2 

250 

500 

1 

100 

100 

'> 

Ο 

100 

300 

3 

40 

120 


1.020 


Πίνακας 25 
ΤΡΑΚΤΕΡ ΡΑ501ΙΑΥ 


Αριθμ. Ονομασία Υλικού Ποσότητα Τιμή μονάδος. Δρχ. 

καρτ. 


(1)_(2)__(3)_(4)_(5) 

1. Φίλτρα ελαίου διά τρακτέρ πασκουάγε 3 50 150 

2. Ελατήρια εμβόλων 54 X 25 2 20 40 


Πίνακας 26 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ βΙΙΟΑ 


190 


Αριθμ. Ονομασία Υλικού Ποσότητα Τιμή μονάδ. Δρχ. 

καρτ. 


_( 2 )_ 

1. Ελατήρια ρυθμιστού 

2. Έμβολα αντλίας πετρελαίου 

3. Λαμπάκια αντλίας σαρώσεως 

4. Κοχλίας αντλίας σαρώσεως 

5. Ελατήρια βαλβίδων εκκινήσεως διάφορα 

6. Περικόχλια βαλβίδων αντλίας σαρώσεως 

7. Βαλβίδες αντλίας πετρελαίου διάφορες 

8. Βαλβίδες εκκινήσεως 

9. Καψωθήκαι 

10. Λάμες αντλίας σαρώσεως 

11. Ελατήρια μπεκ 

12. Ελατήρια βαλβίδων πληρώσεως αέρος 

13. Ελατήρια σαρώσεως εκκινήσεως 

14. Ρακόρ θερμομέτρου 

15. Ελατήρια θυμιστού 

16. Ελατήρια αντλίας πετρελαίου 

17. Ελατήρια μπεκ πετρελαίου 

18. Ελατήρια βαλβίδων διάφορα 

19. Λαμπάκια κλοπέ 

20. Ελατήρια εμβόλων λιπάνσεως σαρώσεως 

21. Ράουλα αντλίας πετρελαίου διάφορα 

22. Διωστήρες αντλίας σαρώσεως 

23. Σωλήνες αντλίας πετρελαίου 

24. Οδηγοί εμβόλων αντλίας πετρελαίου 


(3) 

(4) 

(5) 

2 

40 

80 

1 

100 

100 

Υ> 

50 

150 

2 

100 

200 

2 

80 

160 

1 

40 

40 

2 

80 

160 

1 

100 

100 

1 

100 

100 

2 

40 

80 

2 

20 

40 

ϊ 

40 

40 

1 

20 

20 

2 

50 

100 

1 

20 

20 

2 

20 

40 

1 

20 

20 

2 

40 

80 

1 

50 

50 

1 

50 

50 

3 

60 

180 

2 

100 

200 

1 

100 

100 

2 

100 

200 








& ΗΜ&Ρίκ. ΐΗκ νΫοεΡΝΗ λε.»* ( I Ε.Υ Λ υ* I |Ρμ »υ) 


(1) 

25. 

26. 

(2) 

Μπασδέκες 

Μανόμετρα πιέσεως διάφορα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΟΕΚ 

(3) 

1 

2 

(4) 

1000 

100 

(5) 

1.000 

200 

3.510 

Αριθμ. 0 ν α μ α σ ί α Υλικού 

καρτ. 

Ποσότητα Τ ιμν 

'Ί μονάδ. 

Δ?χ· 

1. 

Φίλτρα 

4 

200 

1.400 

2. 

Φίλτρα ελαίου διάοορα 

4 

200 

800 

Ο 

Έδρανα Νο. 324 

2 

200 

400 

4, 

Τσιμούχες Νο. 318 

2 

250 

500 

5. 

Έδρανον Νο. 314 

1 

250 

250 

0. 

Κέλυφος έδρανων Νο. 322 

1 

200 

200 

7. 

Έδρανα Νο. 334 

2 

250 

500 

8. 

Τσιμούχες 325 Νο. 335 

2 

550 

1.100 

9. 

Μοχλός Νο. 339 

1 

200 

200 

10. 

Τσιμούχες Νο. 345 

4 

550 

2.200 

11. 

Οδηγοί Νο. 346 

1 

300 

300 

12. 

Σύνδεσμοι Νο. 347 

Περσίνια 

2 

300 

600 

13. 

40 

6 

240 

14. 

Μαχαίρια Νο. 349 

22 

50 

1.100 

15. 

Βίδες Νο. 355 

35 

40 

1.400 

16. 

Βίδες Νο. 354 

54 

40 

2.160 

17. 

Πλακίδια Νο. 358 

10 

60 

600 

18. 

Οδηγός Νο. 361-311 

1 

300 

300 

19. 

Πλακίδια Νο. 359 

5 

60 

300 

20. 

Οδοντοτές Νο. 356 

30 

850 

25.500 

21. 

Φίλτρα πετρελαίου 

4 

200 

800 

22. 

Αυτόματος 12 V 

1 

4000 

4.000 

23. 

Αντανακλαστικά ΕΌΕΚ 

5 

200 

1.000 

24. 

Τσιμούχες διάφορες υδραυλικού ΕΌΕΚ 

7 

500 

3500 

25. 

Μοχλός μετά συρματόσχοινου γκάζ ΕΌΚΚ 

1 

1000 

1.000 

26. 

Σπιράλ χιλιομετρητού 

Πώματα σωλήνων υδραυλικού καμούφες 

Σωλήνες υψηλής πιέσεως υδραυλικού 

1 

1000 

1.000 

27. 

6 

100 

600 

28. 

3 

2000 

6.000 


Πίνακας 28 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 


57.950 


Αριθμ. Ονομασία Τ λ ι κ ο υ Ποσότητα Τιμή αονάδ. Δρχ. 

καρτ. 


1. Κεραμίδια υάλινα 

2. Τούβλα 

3. Πυρότουβλα 

4. Τσιμέντο ταχείας πύξεως 

5. Λαμαρίνες αυλακωτές 


Πίνακας 29 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΕΚΚΙΝ8 


24 

20 

480 

50 

5 

250 

51 

10 

510 

25 

— 

— 

1 

500 

500 


1.700 


Αριθμ. Ονομασία Υλικού 

καρτ. 

(I)_( 2) 

1. Οδηγοί βαλβίδων 

2. Δρομείς αντλίας ύδατος 

3. Στυπιοθλήπται αντλίας ύδατος 

4. Τσιμούχες αντλίας 

5. Εμβολα μετά χιτώνια αντλίας πετρελαίου 

6. Φίλτρα πετρελαίου 

7. Προθερμαντήρες 24 διά ΡΕΚΚΙΝ8 11.6 


Ποσότητα 

(3) 

Τιμή μονάδ. 

(4) 

Δρχ- 

_(3) 

3 

20 

60 

1 

100 

100 

1 

40 

40 

1 

80 

80 

1 

150 

150 

4 

80 

320 

2 

100 

200 
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8. 

Φίλτρα ελαίου 

5 

80 

400 

9. 

Βοηθητική αντλία πετρελαίου 

1 

400 

400 

10. 

Πινία ΡΕΚΚΙΝδ μίζας 

6 

100 

600 

11. 

Τσιμούχες κυλίνδρου 

1 

120 

120 

12. 

Παρεμβάσματα κεφαλής 

3 

400 

1.200 

13. 

Παρεμβάσματα εξαγωγής 

3 

200 

600 

4.270 


Πίνακας 30 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ■ 


Αριθμ. 

καρτ. 

Ονομασία Υλικού 

Ποσότητα 

Τιμή μονάδ. 

Δρχ· 

1 . 

Στεάτινη 

0,200 

1 


2. 

Γρίλοι παράθυρα 

11 

10 

110 

3. 

Γάτζοι παραθύρων 

13 

2 

26 

4. 

Μηληρά παραθύρων 

5 

3 

15 

5. 

Ζεμπερέκια 

1 

4 

4 

6. 

Μεντεσεδάκια 

4 

10 

40 

7. 

Πορτέλο κουζίνας και θήκη κουζίνας 

1 

10 

10 

8. 

Μεντεσέδες γύφτικες 

Σιφόνι νιπτήρ 

2 

20 

40 

9. 

2 

50, 

100 

10. 

Σχάρα σιφωνιού 

1 

10 

10 

11. 

Τζάμια πλαστικά 

48 

20 

960 

12. 

Κλειδαριά ειδική 

1 

60 

60 

13. 

Επιστόμια "κλειδαριών 

2 

12 

24 

14. 

Χούφτες συρταριών σιδηρά 

Σφυριά κτιστών 

1 

10 

10 

15. 

5 

20 

100 

16. 

Τ σαπραζολόγο ι 

1 

50 

50 

17. 

Πλακάκια 

2 

10 

20 

18. 

Υαλοπίνακες 

4 

100 

400 

19. 

Πώματα βαλβίδων λεκάνης καμπινές 

1 

20 

20 

20. 

Καπάκι λεκάνης 

Λεκάνη νιπτήρος τετράγωνη 

Νοβοπάν 122 X 305 122 X 190 

3 

50 

150 

21. 

1 

100 

100 

22. 

1 

200 

200 

2.449 


Αριθμ. 

καρτ. 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8. 

9. 

10 . 

11 . 

12 . 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
19. 


Πίνακας 31 

ΤΕΧΝΙΤΗ ΒΡΟΧΗ ΜΑΛΚΟΤΣΗ 


Ονομασία Υλικού 

Π οσότητα 

Τιμή μονάδ. 

Δρχ. 

Εμβολοχιτώνια αντλίας πετρελαίου 

4 

1000 

4.000 

Βαλβίδες αντλίας πετρελαίου 

5 

100 

500 

Ελατήρια εμβόλων Μαλκότση 

6 

50 

300 

Βαλβίδες εισαγωγής 

Βαλβίδες εξαγωγής αντλιών Μαλκότση 

Ελατήρια εμβόλων Μαλκότση 

21 

40 

840 

20 

40 

800 

4 

50 

200 

Φίλτρα ελαίου 

12 

40 

480 

Ελατήρια σπιροειδή δι’ εμβολάκια αντλίας πετρελαίου 

2 

60 

120 

Χιτώνια κυλίνδρου 

1 

300 

300 

Μαρκούτσια πετρελαίου τεχνικής βροχής Μαλκότση 

Αντιστάσεις προθερμαντήρος 

1 

200 

200 

4 

40 

160 

Σωλήνες ελαίου σπιράλ Μαλκότση 

5 

60 

300 

Οδηγοί βαλβίδων 

16 

30 

480 

Άξονες αντλίας ύδατος 

Πτερωτή αντλίας ύδατος 

6 

150 

900 

3 

600 

1.8Θ0 

Έδραι βαλβίδων 

8 

80 

640 

Σώματα μπεκ 

4 

250 

1.000 

Βίδες ρυθμίσεως βαλβίδων 

8 

60 

480 

Ελατήρια μίζας διά Μαλκότση ΡΟΒ Γ) 

2 

100 . 

200 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


104. Νύχια σωλήνων 

105. Σπιράλ 

106. Στελέχη προεκτάσεως σωλήνων 

107. Σωλήνες για ΜΙΙΕΚ 3/4 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ' 


1. Ηλεκτροκινητήρες τοποθετημένοι 

στο εκκοκιστήριο βάμβακος. 



Αριθ. 

τύπος 

ΗΡ 

ΚΥΥ 

στρ. 

τεμ. 

16737 

15/4 

15 

11 

1450 

» 

16573 

15/6 

15 

11 

950 

» 

16531 

15/6 

15 

11 

950 

» 

15533 

5/4 

5 

37 

1425 

» 

16831 

20/6 

20 

14,7 

955 

Τεμ. 

16858 

20/6 

20 

14,7 

955 

» 

16830 

20/6 

20 

14,7 

955 

» 

17008 

50/6 

50 

36,6 

2955 

» 

2. Ηλεκτροκινητήρες Ξυραντηρίου 

και καθαριστηρίου 



Αοιθ. 

Τύποε 

ΗΡ 

κνν 

Στροφές 


16814 

20/4 

20 

14,7 

1450 

» 

16844 

35/4 

35 

25,8 

1465 

» 

16640 

4/4 

4 

3 

1420 

» 

15767 

4/2 

4 

3 

2880 

)) 

16394 

16/6 

10 

11 

955 

» 

16859 

32/6 

30 

22 

1465 

)) 

3. Ηλεκτροκινητήρες 





Αριθ. 

Τύπος 

ΗΡ 

κ\ν 

Στροφές 


16282 

30/4 

3 

2,2 

1420 

» 

18895 

10/4 

10 

7,4 

1440 

» 

16044 

6/4 

6 

4,4 

1435 

» 

16415 

3/4 

3 

2,2 

1420 

» 

16381 

12/16 

12,2 

3 

955 

» 

15768 

4/2 

4 

Ο 

Ο 

2810 

» 

16196 

12/4 

12,5 

ο 

Ο 

1450 

» 

16280 

3/4 

3 

2,2 

1420 

» 

16284 

3/4 

3 

2,2 

1420 

» 

16104 

12 5/4 

12,5 

2,2 

1420 

» 

16285 

3/4 

3 

2,2 

1420 

» 

1561 

5/4 

5 

3,7 

1425 

» 

16572 

15/4 

15 

11 

1450 

)> 

16611 

15/4 

15 

11 

1450 

» 

16670 

4/4 

4 

3 

1420 

» 

16286 

3/4 

3 

2,2 

1420 

» 

16195 

12 5/4 

12,5 

9,2 

1450 


16296 

12 5/4 

12,5 

9,2 

955 

» 

16281 

3/4 

3 

2,2 

1420 

)> 

16870 

20/4 

20 

14,7 

1450 

» 

16864 

5/6 

5 

3,7 

940 

» 

4. Πλωτή εξέδρα (Ποντόνι) 




» 

5. Σόκετ κουβά 8ΜΙΤ1Ι 




» 

6. Γραφομηχανή 




» 

7. Αριθμομηχανή 




» 

8. Γραφείο Δ/ντού σχήματος Π 




» 

9. Τηλεφωνική 

γραμμή μετά συσκευής 



» 

10. Ρεμουλκα μεταφοράς βαρέων 

οχημάτων 



» 

11. ΝΤΕΞΙΟΝ 







Οι Εκκαθαριστές 
ΣΠΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΤΣΑΡΗΣ 


Στον Υφυπουργό Γεωργίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 


61 

4 

700 

2500 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


Αθήνα, 11 Φεβρουάριου 1988 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΑΜΜΤΡΗΙ ΒΙΤΙΙΟΡΒΖ 


ΑΠΟ ΤΟ Ε0ΜΙΚΘ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ!» 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


λΡΙΟΝΟΧ ΦΥΛΛΟΥ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 40 


« ο η Ν α 

7 ΜΑΡΤΙΟΥ 1088 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσει» ς αποφάσεως 
της Ολομέλειας της Βουλής «Για τη χορήγηση επιδόματος 
οδοιπορικών εξόδων -στους συνεργάτες (γραμματείς) των 
Βουλευτών». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

α) Το άρόρο 63 παράγρ. 1 του Συντάγματος. 

8) Το άρΑρο 150 του Κώδικα οργανώσεως των Υπητεσιώ- 
της Βουλής. 

γ) Την -/.αΐά την ΣΣΤ' συνεδρίαση της 1ης Φεβρουάριου 
1988 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, κατά την οποία 
ψηφίστηκε ομόφωνα πρόταση του Προέδρου της Βουλής «Για 
τη χορήγηση επιδόματος οοοιπορικων εξοοων στους συνϊρρα.ε» 
(γραμματείς) των Βουλευτών». 

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση αυτής της απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυδερνήσεως. 

Η ισχύς της αρχίζει από 1ης Ιανουάριου 1988, εχ-· δ; 
ως εξής: 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

Γιη τη χορήγηση επιδόματος οδοιπορικών εξόδων στους 
συνεργάτες (γραμματείς) των Βονλεντιον- 

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Εχοντας υπόψη της: 

α) Το άρ^ρο 63 παρ. 1 του Συντάγματος, 

6) την ανάγκη ενίσχυσης του έργου των Βουλευτών, 


γ) την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, που λήφόη- 
κε στην ΚΒ'/15.11.1982 συνεδρίασή της, για τη δημιουρ¬ 
γία δεσμού συνεργατών (γραμματέων) των Βουλευτών, και 

δ) την ανάγκη μετακίνησης των συνεργατών των Βουλευ¬ 
τών κατά τις νυκτερινές ώρες, και πέρα από το συνηθισμένο 
ωράριό τους, για την υποβοήθηση του έργου των Βουλευτών. 

αποφασίζει ομόφωνα 

'Αρ&ρο 1. 

Στους συνεργάτες (γραμματείς) των Βουλευτών όα κα¬ 
ταβάλλεται επίδομα οδοιπορικών εξόδων κατά μήνα, ανερχό- 
μενο στο ποσό των οχτώ χιλιάδων εκατό (δ.ΙΟΟ) δραχμών 
για κάόε συνεργάτη. 

Το επίδομα αυτό ·$α καταβάλλεται από το Ειδικό Λογι¬ 
στήριο της Βουλής κατ’ ευόείαν στο συνεργάτη (γραμματέα) 
του Βουλευτή με την ίδια μισόολογική κατάσταση που κα¬ 
ταβάλλονται και οι άλλες αποδοχές. 

Άρόρο 2. 

Η διάταξη της παρ. 3 του άρόρου 40 του Ν.Δ. 3323/ 
1955 εφαρμόζεται αναλόγως. 

Άρ&ρο 3. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής εξουσιοδοτείται σα ρυόμίζει με 

απόφασή του τους διαδικαστικούς όρους για την εφαρμογή 
της απόφασης τούτης. 

Άρίρο 4. 

Η ισνύς της παοούσατ απόφαση; αρχίζει από 1η Ιανουά¬ 
ριου 1988. 

Αόήνα, 5 Φεβρουάριου 1988 

Ο ΠΡΟΕΛΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗ* 

ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΑΛΕΥΡΑΕ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


104. Νύχια σωλήνων 

105. Σπιράλ 

106. Στελέχη προεκτάσεως σωλήνων 

107. Σωλήνες για ΜIIΕΚ 3/4 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 


1. 

Ηλεκτροκινητήρες τοποθετημένοι 

στο εκκοκιστήριο βάμβακος. 




Αριθ. 

τύπος 

ΗΡ 

κνν 

στρ. 

τεμ, 


16737 

15/4 

15 

11 

1450 

» 


16573 

15/6 

15 

11 

950 

» 


16531 

15/6 

15 

11 

950 

» 


15533 

5/4 

5 

37 

1425 

» 


16831 

20/6 

20 

14,7 

955 

Τεμ. 


16858 

20/6 

20 

14,7 

955 

» 


16830 

20/6 

20 

14,7 

955 

» 


17008 

50/6 

50 

36,6 

2955 

» 

2. 

Ηλεκτροκινητήρες Ξυραντηρίου 

ι και καθαριστηρίου 




Αριθ. 

Τύποτ 

ΗΡ 

κνν 

Στροφές 



16814 

20/4 

20 

14,7 

1450 

» 


16844 

35/4 

35 

25,8 

1465 

» 


16640 

4/4 

4 

3 

1420 

)) 


15767 

4/2 

4 

3 

2880 

» 


16394 

16/6 

10 

11 

955 

» 


16859 

32/6 

30 

22 

1465 


3. 

Ηλεκτροκινητήρες 






Αριθ. 

Τύπος 

ΗΡ 

κ\ν 

Στροφές 



16282 

30/4 

3 

2,2 

1420 

» 


18895 

10/4 

10 

7,4 

1440 

» 


16044 

6/4 

6 

4,4 

1435 

» 


16415 

3/4 

3 

2,2 

1420 

» 


16381 

12/16 

12,2 

3 

955 

» 


15768 

4/2 

4 

Ο 

Ο 

2810 

» 


16196 

12/4 

12,5 

ο 

Ο 

1450 

» 


16280 

3/4 

3 

2,2 

1420 

)) 


16284 

3/4 

3 

2,2 

1420 

» 


16104 

12 5/4 

12,5 

2,2 

1420 

» 


16285 

3/4 

3 

2,2 

1420 

» 


1561 

5/4 

5 

3,7 

1425 

» 


16572 

15/4 

15 

11 

1450 

» 


16611 

15/4 

15 

11 

1450 

» 


16670 

4/4 

4 

3 

1420 

» 


16286 

3/4 

3 

2,2 

1420 

» 


16195 

12 5/4 

12,5 

9,2 

1450 



16296 

12 5/4 

12,5 

9,2 

955 

» 


16281 

3/4 

3 

2,2 

1420 

» 


16870 

20/4 

20 

14,7 

1450 

» 


16864 

5/6 

5 

3,7 

940 

» 

4. 

Πλωτή εξέδρα (Ποντόνι) 




» 

5. 

Σόκετ κουβά 8ΜΙΤΗ 




» 

6. 

Γραφομηχανή 





)) 

7. 

Αριθμομηχανή 




» 

8. 

Γραφείο Δ/ντού σχήματος II 





9. 

Τηλεφωνική γραμμή μετά συσκευής 



» 

10. 

Ρεμούλκα μεταφοράς βαρέων 

οχημάτων 



)) 

11. 

ΝΤΕΞΙΟΝ 





ΐ) 


Οι Εκκαθαριστές 
ΣΠΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΤΣΑΡΗΣ 

Στον Υφυπουργό Γεωργίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 


61 

4 

700 

2500 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


Αθήνα, 11 Φεβρουάριου 1988 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΑΜΜΤΡΗΙ ΗΙΤΚαΡΗΖ 


ΑΗΟ ΤΟ ΜΜΚ· ΤΥΠ*ΓΡΑ··Ι» 



